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سلاح التلميذ 415/2020 


ملخص الدرس المصابيح الكهربية 


٠‏ توماس ألفا إديسون: مخترع المصباح الكهربى. 


مقارنة بين أنواع المصابيح الكهربية 
سح حا تت توي ل ا ِ2 


المصباح المتوهج - المصباح الفلوريسنت 
عند مرور التيار الكهربى فى فتيلة عند مرور التيار الكهربى خلال الغاز وبخار 
التنجستين فإنها تسخن وتتوهج ويشع الزئبق قُضىء المادة الفوسفورية الموجودة 


فتيل مصنوع من التنجستين - انتفاخ أنبوبة زجاجية - فتيلتان من التنجستين - 
زجاجی رقيق - قاعدة المصباح ٤‏ نقاط توصیل 


غاز خامل (الأرجون) غاز خامل (الأرجون) وقلیل من بخار الزئبق 
مصباح ذو قاعدة مسمارية - مصباح مصابيح مدمجة (موفرة للطاقة) 


ذو قاعدة خلزونية (قلاووظ) مصابيح الفلوريسنت 


مكونات الدائرة الكهربية البسيطة 


المفتاح 
الکھربی 
أداة تستخدم لتحويل فتح توصیل 


الطاقة الكهربية إلى وغلق 
طاقة ضوئية الدائرة 


المصباح 
الكهربى 


٭ يمر التيار الكهربى فی الدائرة الكهربية المغلقة (التى تكون أجزاؤها متصلة معًا) ولا يمر فى الدائرة المفتوحة. 
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ام 


سلاح التلمیذ 


تدریبات 1 2 التا ۴ . مجاب عنها بنهاية الكتاب 


٦‏ أكمل ما یلی: 


Ê من أنواع المصابیح الکھربیة = و ا‎ - ١ 
۰۱۹ تصنع فتيلة المصباح الکھربی من عنصر 0 +, 9 ,1 (بنی سویف‎ - ۲ 
۰۱۹ يملا الانتفاخ الزجاجى فی المصباح الكهربى بغاز مسي الف (القاهرة‎ - ۳ 


٤‏ - تستخدم المصابيح .......................٠:‏ فى تزيين المحلات وفى الإعلانات التجارية. 


١15 يحتوى مصباح الفلوريسنت على غاز ............................... الخامل: وقليل من بخان .............۔ (الجيزة‎ - ٥ 


٠ت عندما يكون لكل مصباح مسار فرعى فی الدائرة الكهربية تکون طريقة التوصیل على‎ - ٦ 
8 تتكون الدائرة الکھربیة البسيطة من مصباح کھربی: و 30 92ص0099 سس ہے الو سرحف‎ - ۷ 
هناك طريقتان لتوصيل المصابيح الكهربية: على 7ی مسو سو 0 ً۷۷" مم‎ - ۸ 
NOKA توصل المصابيح الكهربية فى المنازل على 0 نض‎ - 5 
عند توصيل المصابيح الكهربية على سه فان شدة الإضاءة تقل عند زيادة عدد المصابيح.‎ - ٠ 
ری ہے‎ 770 SHES یتولد الضوء فی مصباح الفلوريسنت عند مرور الکھرباء فى‎ - ١ 
+1١ ۔ توجد فی المصباح الفلوريسنت 99ب :5 01 (بنی سویف‎ ۲ 
اكتب المصطلح العلمی:‎ | 
E ( )۲۰۱۹ -أداة تستخدم لتحويل الطاقة الكهربية إلى طاقة ضوئية. (الإسكندرية‎ ١ 
.....( )۲۰۱۹ سلك لولبی رفيع مصنوع من التنجستين يوجد بالمصباح. (بنی سويف‎ - ۲ 
EE ( )۲۰۱۹ غاز خامل يملا به تجويف المصباح الكهربى. (القليوبية‎ - ٣ 


(۴۱۹ نقاط توصيل. (قنا‎ ٤ - مصابيح تتركب من: أنبوبة زجاجية - فتيلتين من التنجستين‎ - ٤ 


5-55 ) طريقة یتم فيها توصیل المصابيح الكهربية بحيث تنطفئ جميعها عند تلف أحدها.‎ - ٥ 


.....( )۲۰۱۹ طريقة يتم فيها توصيل المصابيح الكهربية واحدًا تلو الآخر. (القاهرة‎ - ٦ 
RR ( )۴۰۱۹ طريقة يتم فيها توصیل المصابيح الكهربية فى مسارات فرعية. (الشرقية‎ - ۷ 
...( )۲۰۱۹ طريقة لتوصيل المصابيح یوجد فيها مسار واحد للتيار. (الغربية‎ - ۸ 


۹ - طریقة توصیل المصابيح الكهربية فی المنازل. (الأقصر ۴۰۱۹) ( لمت 


۳٣‏ اختر الإجابة الصحيحة: 


١‏ - لكى يمر تيار كهربى فى الدائرة الكهربية يجب أن تكون الدائرة: 


(القاهرة ۲۰۱۹) (مفتوحة - مغلقة - بها مصباح کھربی) 


٢‏ - أى مما يلى يوجد فى مصباح الفلوريسنت ولا يوجد فى المصباح المتوهج: 


3 
لن 4 العلوم - للصف السادس الابتدائی - الفصل الدراسى الثانى 


ق( 


(المنيا ۲۰۱۹) (غاز النيون - غاز الأرجون - بخار الزئبق 


4/5/2020 
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* - مصرر التيار الكهربى فى الدائرة الكهربية: (الجيزة ۲۰۱۹) (البطارية - المصباح - المفتاح) 
٤‏ - عند توصيل أكثر من مصباح فى دائرة كهربية على التوالى فإن شدة الإضاءة: (تزداد - تقل - لا تتغير) 
٥‏ - عند توصيل عدة مصابيح على التوازى فی دائرة كهربية فإن شدة إضاءة المصابيح: (تقل - تزداد - تظل ثابتة) 
1 - يحتوى الانتفاخ الزجاجى للمصباح الكهربى على غاز: (الأرجون - الأكسجين- النيتروجين) 
۷ - تملا أنبوبة مصباح الفلوريسنت بغاز: (الغربية ۲۰۱۹) (الكلور - النيون - الأرجون) 
۸ - يغطى سطح أنبوبة الفلوريسنت من الداخل بطبقة من: (القاهرة ۲۰۱۹) (النحاس - مادة فوسفورية - الزئبق) 
8 


- عند توصیل المصابيح الكهربية على التوالى فإن التيار الكهربى يمر فی: 
(القاهرة ۲۰۱۹) (مسار واحد - عدة مسارات - مسارين فقط) 
٠‏ - يحتوى مصباح الفلوريسنت على: (المنيا ۲۰۱۹) (فتیل واحد - فتيلتين - ثلاثة) 
١‏ - تعتمد فكرة عمل المصباح الفلوريسنت على انبعاث ضوء متألق؛ نتيجة لمرور التیار الكهربى خلال: 
(مادة صلبة - مادڈ سائلة:- غاز أو بخار) 
)٤‏ ضع علامة (/) أو (۶): 


) ( )4015 طريقة توصيل المصابيح على التوالى لا تتأثر إضاءتها بزيادة عددها. (سوفاج‎ - ١ 
)()۲۰۱۹ يملا أنبوب مصباح الفلوريسنت بغاز النيون. (الجيزة‎ - ٢ 
) ( توجد نقطتا توصيل فى المصباح المتوهج. (الشرقية 015؟)‎ - ٣ 
) ( يغطى سطح أنبوبة مصباح الفلوريسنت من الداخل بطبقة من النحاس. (القاهرة 015؟)‎ - ٤ 
) ) تظل المصابيح فى الدائرة الکھربیة تعمل عند توصيلها على التوالى فى حالة تلف المصباح.‎ - ٥ 
)( تزداد إضاءة المصابيح الكهربية المتصلة معًا على التوالى عندما يقل عدد المصابيح.‎ - ٦ 
)( توصل مصابيح الزينة على التوالى.‎ - ۷ 
) ))۲۰۱۹ يحتوى مصباح الفلوريسنت على غاز النيون وقليل من بخار الزئيق. (سوهاج‎ - ۸ 
) ( عند غلق الدائرة الكهربية البسيطة يمر تيار كهربى ويضىء المصباح. (القليوبية 015؟)‎ - ۹ 
)()۲۰۱۹ يوجد فی مصباح الفلوريسنت فتيلة واحدة من التنجستين. (الغربیة‎ - ٠ 


0) صؤب ماتحته خط: 
١‏ - يوجد فى المصباح المتوهج قليل من بخار الزئبق. 
٢‏ - عند توصيل أكثر من مصباح بالدائرة على التوالى تزداد شدة الإضاءة ۔ 
۳ - يوضع فى المضباح الكهربى غاز نشط لإطالة عمر الفتيل. 
8 الوق الناتر الكهرييةالبسيطة مز بطاز یھ مساح الغلا مازلا لتورصيلالناقرة اسا 
- فى طريقة التوصيل على التوازى يوصل المصباح واحدًا تلو الآخر. 
- توصل العالم نيوتن إلى اختراع المصباح الكهربى. 
۷ - توصيل المصابيح الكهربية على الٹوازی يؤدى إلى تقص شدة الإضاءة: 


ليا 
العلوم - للصف السادس الابتدائى - الفصل الدراسى الثانى 4 E‏ 


o 


_ 
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۸ - يغطى سطح الأنبوبة الزجاجية لمصابيح الفلوريسنت من الداخل بمادة شمعية. (الإسكندرية ۲۰۱۹) 
۹ -لا يمر التيار الكهربى عندما تکون الدائرة مغلقة. (القاهرة ۲۰۱۹) 
۰ المفتاح الكهربى فى الدائرة الكهربية هو مصدر التيار الكهربى. (كفر الشيخ ۲۰۱۹) 
١‏ - يستخدم سك الألومنیوم فى صناعة فتيل المصباح الكهربى. (القاهرة ۲۰۱۹) 
١١‏ - يحتوى الانتفاخ الزجاجى للمصباح على غاز نشط. (الشرقية ۲۰۱۹) 
۴ - النصباع اهرون يسول الطالة الكربياكية إلى حيوة 

علل لما یأاتئی: 

)۲۰۱۹ تصنع فتيلة المصباح العادى من مادة التنجستين. (القاهرة‎ - ١ 
)۲۰۱۹ يحتوى المصباح المتوهج على غاز الأرجون الخامل. (الجيزة‎ - ۲ 
وجود نقاط توصيل عند طرفى المصباح الفلوريسنت. (الأقصر 019؟)‎ - ٣ 


٤‏ - فی حالة التوصيل على التوازى إذا احترق مصباح لا تنطفئ باقى المصابيح. 
٥‏ - توجد قاعدة معدنية فی المصباح الكهربى. 


٦‏ - أهمية الانتفاخ الزجاجی للمصباح المتوهج. (الغربية 19+؟) 
۷ -لا يُملاً الانتفاخ الزجاجی فی المصباح الكهربى بالهواء. 
۸ - توصیل المصابیح الکھربائیة فی المنازل علی التوازی. (بنی سويف ۲۰۱۹) 


ماذا یحدث فی الحالات الآتية؟: 

١‏ - حدث ثقب فی الانتفاخ الزجاجی للمصباح الکھربی. 

۲ - احترق مصباح كهربى ضمن عدة مصابیح موصّلة على التوالى فی دائرة كهربية مغلقة. 

۳ - يتم استبدال غاز الأرجون فى المصباح الكهربى بالهواء الجوى. 

٤‏ - انطفاً أحد المصابيح فى دائرة كهربية بها عدة مصابيح متصلة معًا على التوازى. 

٥‏ - توصیل مصابيح المنزل على التوالى. (الشرقیة ۱۹ء 
٦‏ - زيادة عدد المصابيح المتصلة على التوالى فى دائرة كهربية مغلقة. 

٠‏ - توصيل أكثر من مصباح بالدائرة الكهربية على التوازى. 


ص 
4 


)۲۰۱۹ مادة التنجستين . القاهرة ۲۰۱۹) ۲ - قاعدة المصباح الكهربى. (القاهرة‎ - ١ 
)۲۰۱۹ الغاز الخامل فی المصباح الكهربى. (الشرقية‎ - ٣ 
)۲۰۱۹ المادة الفوسفورية فی المصباح الفلوريسنت. (کفر الشیخ‎ - ٤ 
)۲۰۱۶ -الانتفاخ الزجاجی فى المصباح الكهربى. (الإسكندرية‎ ٥ 


3 
فان 4 العلوم - للصف السادس الابتدائی - الفصل الدراسى الثانى 
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)۲۰۱۹ انظر إلى الشکل التالى. ثم أجب: (الجيزة‎ ١ 
الشكل الذى أمامك فى الرسم يحول الطاقة سبو إلى الطاقة‎ - ١ 
0 رقم (؟) يشير إلى‎ - ٣ ees وق‎ )1( ge و‎ 
gatas يشير إلى‎ )٤( رقم‎ - ٥ رقم (۳) يشير إلى س‎ - ٤ 


) انظر إلى الشكل الذی أمامك. ثم أجب: 


١‏ - اکتب أسماء الأجزاء على الرسم: 


؟)٤( -ما وظيفة الجزء رقم‎ ٢ 
الأشكال التالية توضح أحد مكونات الدائرة الكهربية البسيطة:‎ ) 
اكتب وظيفة كل جزء أسفل الشكل.‎ 


۱ گا 0 ا 1111 
( :60 انظر إلى الشكل المقابلء ثم أجب: 


١‏ - اذك وظیفة الجزه (س)؟ 


؟ - ماذا يحدث عند مرور التيار الكهربى فى الجزء (ع)؟ 


۳ - اذكر أهمية الجزء (ص)؟ 
.| اله دائرة كهربية يتصل بها )٥(‏ مصابيح كهربية على التوالى 
ماذا يحدث لإضاءة باقى المصابيح فى الحالات الآتية: 


(ص) 


أ إذا قل عدد المصابيح إلى )٤(‏ مصابيح فقط؟ 
ب إذا تم فك أحد المصابيح من الدائرة المغلقة؟ 
1 "چا استعن بالشكل المقابل٠‏ ثم أجب: 


إذا احترق المصباح رقم )١(‏ فی الشكلين (1): (ب) -- اتا ہہ 
رم © © 45 
) 


و پوپ 
0 


(ب) 
Eg SAT aj‏ اجا 4 چوچگا 


ماذا تلاحظ؟ولماذا؟ 
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الوحدة القاتية 


الطاقة الكهربية 


مجاب عنه بنهاية الكتاب 


أ أكمل ما یلی: 
١‏ - یوجد طريقتان لتوصيل المصابیح هما ....... و E‏ 
٢‏ - تحتوى معظم المصابيح الكهربية على أحد الغازات الخاملة مثل غاز 00 
۳ - تستخدم مادة سے فى صناعة فتيلة المصباح المتوهج. 
٤‏ - من أنواغ قاغدة المصباح الکھرپی س ى.. 
ب اذكر أهمية: 


١‏ - المصباح الكهربى. 
؟ - نقاط التوصيل فى المصباح الفلوريسنت. 
أ اكتب المصطلح العلمی: 


taa ) مصابيح تعتمد فكرة عملها على تسخين وتوهج الفتيلة بالکھرباء.‎ - ١ 
طريقة لتوصیل المصابيح الكهربية یتم توضيلها فى مسارات متفرعة. ۱ ا‎ - ۲ 


ب ماذا يحدث فی الحالات الآتية: 
١‏ - زيادة عدد المصابيح الکھربیة المتصلة معًا على التوالى. 
۲ - غلق المفتاح الكهربى فى الدائرة الكهربية. 


أ اختر الإجابة الصحيحة: 
- للمصباح الكهربى مميزات عديدة ماعدا: 
(ضوءًا صافيًا براقًا - يتأثر بالرياح والجو الخارجى - سهل الإضاءة والإطفاء) 
۲ - تصنع فتيلة المصباح الكهربى العادى من: (الألومنيوم - التنجستين - الحديد) 
ب علل لما یأتی: 


١‏ - توصّل المصابيح الكهربية فى المنازل على التوازى. 
۲ - وجود قطعتين معدنيتين بقاعدة المصباح المتوهج. 

ي انظر إلى الرسم المقابل, ثم أجب: 

أ اذكر طريقة توصيل المصابيح فى الدائرة؟ 

ب إذا احترق المصباح (أ) هل ذلك يؤثر على إضاءة المصباح (ب) أم لا؟ 
مع ذكر السيب؟ 

ج اذكر ما يشير إليه رقم (١)؟‏ وما وظيفته؟ 
د اذكر وظيفة الجزء رقم (؟)؟ 


2" 4 العلوم - للصف السادس الابتدائى - اها اندرا لفان 
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ملخص الدرس أخطار الکھرباء وكيفية التعامل معها 


مقارنة بين المواد الموصلة للكهرباء والمواد العازلة للكهرباء 


مواد موصلة للگھرباء Ww‏ مواد عازلة للكهرباء 


ال ا ت و ٠‏ هى المواد التی لا تسمح بسريان الکھرباء 
ةل هدنيا. خلالیا۔ 


٭ الماء - جميع المعادن ؛ مثل: الحديد 


٠ 1١‏ الخشب - البلاستيك - المطاط - الزجاج 
والنحاس والألومنيوم 


.7س 
ےس سسسےاس-سٹسسسسست۴ 


الإصابات الناتجة عن الكهرباء بعض الاحتياطات الواجب اتباعها 


/ 


9 زمن مرور التيار الكهربى بجسم الإنسان. 0تت ڪا 


سے الد حم حل عدم وضع عدة وصلات فى المصدر 
| ا الكهودى: 
5 | وک قطع باکت علی القايس, 
فوق سلم ہہ 
۱ ٭ عدم ترك جهاز كهربى أو سخان 
| عند التعامل 7 ٠‏ 
۱ موصلا بالتيار أثناء الاستحمام. 
۱ مح الأدوات ۴ ٤‏ 
٭ عدم لمس الأدوات الكهربية بايد مبللة. 
الکھربیة | 1 ۱ 
٣ | =‏ ٭ عدم العبث بالوصلات الكهربية. 
یت ٭عذخ اترك الشلاف معشوفة: 
ل عدم وضع مواد قايلة للاشتعال بجوار 
الأجهزة التى تبعث حرارة. 
٭ يتوقف ضرر الصدمة الكهربية على : ملقاة على الأرض» وعدم وضعها 
® شدة التيار الكهربى المار بجسم الإنسان. آہئل السحاة 
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سلاح التلمیذ 40 


تدریبات سلاح التلمیڈ مجاب عنها بنهاية الكتاب 


أكمل ما یلی: 

CEN تغلف الكابلات الكهربية بمادة مصنوعة من مس سس کک‎ - ١ 
تتوقف الأضرار الناتجة عن الصدمة الكهربية على موس هئ سیب ت-۔ او‎ - ٢ 
تحدث سيب الكوقية تصيحة موق ممصي لال حو ااصات‎ - ٣ 

ERENÎ namin تنقسم الإصابات الناتجة عن سوء استخدام الكهرباء إلى إصابات ت او( ابا‎ - ٤ 
)۲۰۱۹ تحدث ........... عندما تكون ملامسًا لسلك غير معزول يمر به تيار كهربى بأحد أجزاء جسمك. (بنى سویف‎ - ٥ 
RSS من الإصابات المباشرة الناتجة عن سوء استخدامات الكهرياء معنت ق سسسسم و‎ - ٦ 

۷ مد تحدث سسسےسے عند وضع مواد قابلة للاشتعال بجوار جهاز كهربى يولد حرارة. 

۸ -الماء غير النقى لا يمكن استخدامه فى إطفاء الحريق الناتج عن DD CC mms‏ 
۹ - آحد أخطار الكهرباء التى تسبب تلف أنسجة الجسم تسمى Wega gs‏ 
٠‏ - من أمثلة المؤاد الموصلة للكهرباء RA 00 amma SANs‏ 
١‏ - تنقسم المواد من حيث توصیلھا للكهرباء إلى موال ............ و ê OOO ee‏ 
اكتب المصطلح العلمی: 

ees ( )۲۰۱۹ المواد التى تسمح بمرور التيار الكهربى خلالها. (الشرقية‎ - ١ 
مواد لا تسمح بسريان الكهرباء خلالها. (أسوان ۲۰۱۹) (....ت)‎ - ۲ 
حرائق تحدث نتيجة لزيادة درجة حرارة الأجهزة الكهربائية. ) سیا‎ - ۳ 
8 ( )۴۰۱۹ أحد أخطار الكهرباء يحدث نتيجة لمرور التیار الكهربى بجسم الإنسان. (المنیا‎ - ٤ 
أحد أخطار الكهرباء يؤدى إلى تلف أنسجة الجسم. (القاهرة ۲۰۱۹) ( سمس‎ - ٥ 
اختر الإجابة الصحيحة:‎ 

١‏ - من المواد العازلة للكهرياء: (البلاستيك والحديد - المطاط والنحاس - المطاط والبلاستيك) 
؟ - یتم تغطية الأسلاك الكهربية ب: (النحاس - البلاستيك - الألومنيوم) 
۴ یتین ........... من المواد الموصلة للكهرباء. (المنيا ۲۰۱۹) ( المطاط - الزجاج الحرارى - الحديد - الخشب) 
٤‏ - تعتمد الصدمة الكهربية علی: (المنيا ۲۰۱۹) (شدة التيار - الزمن - شدة التيار والزمن) 


6 - جميع المواد الآتية تسمح بمرور التيار الكهربى من خلالها ماعدا: 
(القاهرة ۲۰۱۹) (النحاس - الألومنيوم - المطاط - الحديد) 


26 - ملامسة الشرارة الكهربية تسيب: (القاهرة ۲۰۱۹) (الحروق - الحرائق - الصدمة الكهربية) 
۷ - جسم الإنسان ......... التوصیل للكهرباء (الجيزة ۲۰۱۹) (ردیء - جید - لا شىء مما سبق) 
۸ - هلما بی من الإصابات الماش الحاتجة عن الگبر يا عدا 


(قنا ۲۰۱۶) (الحرائق الكهربية - الوقوع من سلم عند التعامل مع الکھرباء - صدمة كهربية) 


3 
( 4 العلوم - للصف السادس الابتدائی - الفصل الدراسى الثانى 
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سلاح التلمیذ ۸0 


الدرس التانہ 
اخطار الكهرباء وكيفية التعامل ممما 


۹ - تسيب حروق الكهرياء تدمير: (الإسكندرية ۲۰۱۹) (أنسحة الجسم - المفروشات - الستائر - السجاد) 
٠‏ لا يستخدم الماء غير النقى فى إطفاء الحرائق الكهربية لن الماء: (قنا )۲١٠١‏ (ردىء التوصيل للكهرياء - 
جيد التوصيل للکھرباء - لا يؤذى الأشخاص المنقذين - يقلل من الحريق) 
١‏ - من احتياطات التعامل مع الكهرباء: 
(الغربية ۲۰۱۹) (عدم لمس الأسلاك بأيدى مبللة - ترك الأسلاك غير معزولة - العبث بالتوصيلات الكهربية) 
۲ ۔ يتم انتقال التيار الكهربى من محطات توليد الكهرباء إلى المنازل عبر كابلات: 
(مغلفة بالقصدير - مغلفة بمادة عازلة - مغلفة بالرصاص) 


ع) ضع علامة (/) أو (۸) : 


) ()۲۰۱۹ -يعتبر الزجاج من المواد الموصلة للكهرباء. (القاهرة‎ ١ 
) ))۲۰۱۹ الصدمة الكهربية تحدث عندما يمر التيار الكهربى خلال جسم الإنسان. (الشرقية‎ - ٢ 
( ) یتم إطفاء حرائق الکھرباء بالماء.‎ - ٣ 
) ))۲۰٠۱۹ الحروق الكهربية تسبب تلقًا وتدميرًا لأنسجة الجسم. (القاهرة‎ - ٤ 
) ()۲۰۱۹ تعتبر الكهرباء آمنة إذا تم التعامل معها بحرص. (القاهرة‎ - ٥ 
ملامسة أحد أجزاء الجسم لشرارة كهربية تؤدى إلى حدوث صدمة كهربية. ں0(‎ - ٦ 
( ) زيادة التحميل الكهربى تكون سببًا فى حدوث الحريق الناتج عن الكهرباء.‎ - ۷ 
( ) يعزل المصاب بالصدمة الكهربية عن الدائرة الکھربیة بدفعه بقطعة من الألومنيوم.‎ - ۸ 
من احتياطات التعامل مع الکھرباء عدم ترك بعض الأسلاك مكشوفة. من‎ - ۹ 
0 جسم الإنسان ردىء التوصيل للکھرباء.‎ - ٠ 

۵ ) صوب ماتحته خط: 

)۲۰۱۹ تحدث الحرائق الكهربية نتيجة مرور التيار الكهربى داخل جسم الإنسان. (الغربية‎ - ١ ٠ 
اتاد اتسراقق اقات هخ التقيرياء الما (الشرقية 14+؟)‎ 8 
)۲۰۱۹ جسم الإنسان ردئہ التوضيل للگھرپاف _ (یٹی سويف‎ ۴۳ 
)۲۰۱۹ سم اساب السرئق التاكم ع الگا تقليل آئنسیل اکور (الغربية‎ ٤ 


۵٥‏ مس پیوس و سد ہد سس 
۷ سے جو لديو r‏ ارا رربو سو الي (بنى سویف ۲۰۱۹) 


٦‏ علل لما يأتى 
١‏ - تغطی كابلات الکھرباء بمواد عازلة, ٢‏ - تصنع أسلاك الكهرباء من النحاس أو الألومنيوم. 
۳٣‏ - تصنع مقابض الأدوات الكهربية من المطاط. 
٤‏ - ينصح بفصل الكهرياء عن الأجهزة التى تولد حرارة عند عدم استخدامها. (الإسكندرية ۲۰۱۹) 


٥‏ - ينصح بعدم إدخال جسم معدنى فی القابس الكهربى. 


ليا 
العلوم - للصف السادس الابتدائى - الفصل الدراسى الثانى 4 ا 
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سلاح التلمیذ 440 


)۲۰۱۹ -لا یستخدم الماء فی إطفاء الحريق الناتج عن الكهرياء. (القاهرة‎ ٦ 
)۲۰۱۹ -لا توضع المدفأة ملاصقة للمفروشات والسجاد. (القليوبية‎ ۷ 
خطورة الحروق الناتجة عن التيار الكهربى.‎ - ۸ 

۹ - يجب عدم لمس الإنسان لسلك مكشوف يمر به تيار کھربی. (القاهرة ۲۰۱۹) 
٠‏ - يجب عدم تشغيل أكثر من جهاز فى قابس واحد. (أسوان ۲۰۱۹) 


۷ ماذا يحدث فی الحالات الآتية؟ : 
١‏ - عدم فصل التيار الكهربى عن الأجهزة الكهربية التی تولد حرارة بعد استخدامها. 


)۲۰۱۹ -لمس طرف سلك غير معزول والطرف الآخر متصل بالأرض. (بنى سويف‎ ٢ 
)۲۰۱۹ تم إطفاء حرائق الكهرباء بالماء. (المنيا‎ - ۳ 
)۲۰۱۹ وضع المدفأة ملاصقة للمفروشات والسجاد. (الشرقية‎ - ٤ 


5 - دفع المصاب بالصدمة الكهربية بساق معدنية لإبعاده عن مصدر الكهرباء. 

- إدخال جسم معدنى فى القابس. (القليوبية ۲۰۱۹) 
- عدم تغطية أسلاك الکھرباء بمادة عازلة. 

- تشغيل أكثر من جهاز كهربى عن طريق قابس واحد. 

- لمست الأسلاك الكهربية المكشوفة والتی يمر بها تيار كهربى وأنت ملامس للأرض. (القاهرة ۲۰۱۹) 
۸) ي ضع كلمة (أوافق) أو (لا أوافق) أمام السلوكيات الآتية: 


و چ ج 


١-الخبتافى:الوصلاة‏ الكهربية: 
۲ - وضع قطع بلاستيكية فى القابس. 
٣‏ ثزك السخان موصلا بالتیار أثناء الاستحمام, 


٤‏ - عدم ترك الأسلاك الكهربية مكشوفة. 
٥‏ - وضع مواد قابلة للاشتعال بجانب أجهزة كهربية تولد حرارة. 


5 - عدم إدخال حسم معدنی فى القايس. 


4 07 اذكر أسفل كل شكل الخطر الناتج عن هذا السلوك: 


3 
ا 4 العلوم - للصف السادس الابتدائى - الفصل الدراسى الثانى 
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سلاح التلمیذ ۸0 


الدرس التانر 
اخطار الكمرباء وکیفیة التعامل معھا 


مجاب عنه بنهاية الكتاب 


اا قق ھا االسهگ1الگیوسقطلیہہ۹-ط”صجومسعصعق 22000 
الکن وال سق الوا ب613 


۴ مق لكا ظط الساشرة لم اتك ام الاير اف سه مه مده و 2275 
ب ماذا يحدث فص الحالات الآتية: 
- تشغيل أكثر من جهاز فى قابس واحد. ۲ - التعامل مع الكهرباء بأيدى مبللة بالماء. 
٠٢‏ اكتب المصطلح العلمی: 
١‏ - أحد أخطار الكهرباء ينتج عند إدخال جسم معدنی فى القابس. ) ۵ 
۲ - مواد تسمح بمرور الکھرباء من خلالها. ) ےنا 
ا مياد وجرا پل الا الب ية 5 
ب علل: 
۱ء خطورة إطفاء حراكق الَكَهَرَبِاءَ يالفاة. ۲ - يراعى عدم وضع المدفأة الكهربية ملاصقة للمفروشات. 
۳) ا اختر الإجابة الصحيحة: 
- تغطى الکابلات الكهربية بطبقة من: (المطاط - الحديد - الألومنيوم 
۲ جنم الإثسان سے التوضيل للكهرياء. ود = یئوھ لہ توعد إحانة ضحيحة 
۳ - من أمثلة المواد الموصلة للكهرباء: (البلاستيك ی التحائن 
50 مسي تلق تة الك (الصدمة الكهربية - الحرائق الكهربية - الحروق الكهربية 
ب ما المقصود ب : الصدمة الكهربية. 
)٤‏ ي ١‏ انظر إلى الصور, ثم أجب: 


( 
(a 
( 
( 


1 اکسا 4( 5 
Ey 002‏ 0 ٭ 0# 
7 7 7 7 


١‏ - أى من الأدوات الكهربية السابقة تصلح للاستخدام فى أعمال الكهرباء؟ 
۲ - وضح سبب اختيارك. ۳- أى من الأدوات السابقة تسبب ضررًا عند الاستخدام؟ واذكر هذا الضرر؟ 
ب اذكر مثالا واحذا: للإصابات غير المباشرة للكهرياء. 


۰ 
العلوم - للصف السادس الابتدائى - الفصل الدراسى الثانى 4 Eg‏ 
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سلاح التلمیذ 415/2020 


الوحدة القانية 


© تدريبات عامة علص الوحدة الثانية 


مجاب عنها بنهاية الكتاب 


62 تدريبات كتاب الأنشطة المقرر 


١‏ أکمل العبارات التالية: 
[# هتاك طريقتان لتوصيل الكهرياء سبع SEE‏ 
ب من احتياطات التعامل مع الكهرياء ...... دسا 
© تتكون الدافرۃ الكهربية البسبطة من موی وسومسووہہ سید 
€ مس أمثلة السوات الهاذلة للكهرماة مه مهس 0408000 
ه فى حالة توصيل المصابيح على .............. تقل إضاءة المصابيح بزيادة عددها. 
٢‏ صحح ما تحته خط فص العبارات التالية: 
أ فى المصباح الكهربى يتم تحويل الطاقة الكهربية إلى طاقة حركية. 
ب تصنع فتيلة المصباح الكهربى العادى من الكربون. 
ج طريقة توصيل المصابيح على التوازى يتم فيها توصيل المصابيح بعضها تلو الآخر. 
د يوجد ثلاث نقاط للتوصيل مد کل جارف من أطراف المصباح الفلوريسنت. 
ھ- يحدث الحریق الکھربی نتيجة لمرور التيار الكهربى خلال جسم الإنسان. 
3 یتم توصیل المصابيح الكهربية فی المنزل على التوالى. 
ل قل انسار فى الا کسیڈ قصل سق و ؤو علی الترائی لی کال قلف مستا 
ج يحتوى الانتفاخ الزجاجى للمصباح العادى على غاز الهيدروجين. 
ط الخشب يُعد من المواد جيدة التوصيل للكهرباء. 
٣‏ اكتب تفسیزا علميًا لک مما يأتى: 
أ يحتوى الانتفاخ الزجاجى للمصابيح على غاز خامل بدلا من الهواء الجوى. 
با عدم وضع أشياء معدنية بداخل القابس. 
© وجود نقاط توصيل عند طرفى المصباح الفلوريسنت. 
د عدم وضع مواد قابلة للاشتعال بجوار الأجهزة الكهربية المولدة للحرارة. 
٤‏ ) قارن بين كل مما يأتى: 
أ توصيل المصابيح الكهربية على التوالى وتوصيلها على التوازى. 
ب المصباح الكهربى العادى والمصباح الکھربی الفلوريسنت من حيث التركيب. 
© المواد الموصلة للکھرباء والمواد العازلة. 


و 
لن ١64‏ العلوم - للصف السادس الابتدائی - الفصل الدراسى الثانى 
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سلاح التلميذ ۸0 


اككب الففهوع العلمى آتذی عدن علية گل عبارة قفا يلق: 
أ مواد تسمح بمرور التیار الکھربی خلالها. 


جع مواد لا تسمح بمرور التيار الكهربى خلالها. وديا 
د طريقة يتم فيها توصيل المصابيح الكهربية واحدًا تلو الآخرء وتقل شدة إضاءة المصابيح كلما 

زاد عددھا۔ سےا 
شف أداة لتحويل الطاقة الكهربية إلى طاقة ضوئية. ) سس 
و | طريقة يتم فيها توصيل المصابيح من خلال طرق فرعية ولا تتأثر إضاءة المصابيح بزيادة عددھا.(-۔) 
ز | أحد أخطار الکھرباء يحدث نتيجة لمرور التيار الكهربى بجسم الإنسان. ) ا 
ح أحد أخطار الکھرباء قد یؤدی إلى تلف أنسجة الجسم. سے تا 

٦‏ اكتب فقرة من عندك عن كل مما يأتى: 

أ الصدمة الکھربیة۔ ب الحرائق الكهربية. 


© المصياح الكهربى. د احتياطات التعامل مع الكهرياء. 


تدریبات سلاح التلمیذ مجاب عنها بنهاية الكتاب 


KM) O 0 0O0 mam -المصباح الكهربى هو أداة تحويل الطاقة الكهربية إلى طاقة‎ ١ 
)۲۰۱۹ الحدید من المواد ....................., للگھرباء؛ بینما البلاستيك من المواد ...................... للكهرياء. (الشرقية‎ - ٢ 


- يوجد مسارات متعددة عند توصيل المصابيح على ................ وإذا احترق أحد المصابيح E E‏ 
المصابيح. (الإسكندرية 15١؟)‏ 
٤‏ - تصنع أسلاك الکھرباء من النحاس؛ لأنه ميب التوضيل للكهوياء: (القاهرة 15١؟)‏ 
٥‏ - يتكون المصباح الكهربى المتوهج من فتيلة المصباح؛ ق ........... و 211 
1 - مخترع المصباح الكهربى هو 2 ا ام م ممم اام ا اس اس ااا 0 ا 
۷ - يحتوى المصباح الكهربى على غاز ممیت الكاهل: (الشرقية ۲۰۱۶) 
۸ - تصنع فتيلة المصباح من عنصر مسج ول لاق لسغ تنگ (القليوبية 015؟) 
۹ - يتم ملء مصابيح الفلوريسنت بغاز عمسن نفام 
٠‏ - تحتوى أنبوبة مصباح الفلوريسنت على قليل من .....-.... بالإضافة لغاز الأرجون: ويغطى سطحھا الداخلى 
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۲ - تتکون الدائرة الكهربية البسيطة من بطارية وأسلاك» و +25 ' .1 مسمسسجچھوو۔ تن تڑاوعیدظاا:ظ 

- لوهج الصاح المسنتوعة من مادة عسييي عف سرون القيان الور کتھا: 

50053 توصل المصابيح الكهربية بطريقتين هما .................. و .................. لکن يفضل توصيلها فى المنازل على‎ - ٤ 

ملآ قۇن اتخون ى التافحة عن الها الهو إلى ...د الجلده والسقوظ :من على السلم أكناء التعامل مع 
الكهرباء من الإصابات اا لل 

٦‏ ۔ يكون للتیار الكهربى مسار واحد فی حالة توصیل المصابیح الكهربية على سیت 

۷۔ عند توصيل المصابيح على .............. .لا تتاثر شدة الإضاءة بزيادة عدد المصابيح. 

۸ - يكون للتيار الكهربى عدة مسارات فى حالة توصیل المصابیح على -بب... 

4 - تنطفئ المصابيح الكهربية إذا تلف أحدها فی حالة توضيلها على ےد 

٠‏ - فى حالة فصل مصباح واحد من دائرة كهربية متصلة بها المصابيح على قظل باقى المصابيح مضیئة 

- رعقوی :حسم الااسان على سم تولك قوق سمس الففيصيل الكموناء 

٢‏ دالواد سم لااقسمح بمو یالتار الگیرجی خلالفامتل وسسجواگ 

۳ - يتولد الضوء فى مصباح الفلوريسنت عند مرور الكهرياء فى ۷۹9 فق سو سس (الإسكندرية ۲۰۱۹) 

0770 من أمثلة الموان العاؤلة للگھزباء‎ - ٤ 

20008 و س و‎ ٠... من الإصابات المباشرة الناتجة عن السلوك الخاطئ عند التعامل مع الكهرياء‎ - ٠ 

1" - زيادة التحميل الكهربى يؤدى إلى حدوث سس الكوونية 

9 :كفصن اگشہار [تقاكدة# عع فة الگ رظاافلی سب الما ا آآحسیدی es‏ 

۸ لا توصل المصابيح فی المنزل على ERE‏ ۷ے مد 

۹ با اتون سسس یور الور ناء كاه يمتها الفظاظ سو مسد فقون الكتيرباء غل 

0 يعؤل المصان بالصدمة الكهربية عن الداكرة الكهربية يدفعه نقطعة من‎ ٠ 

١‏ - يصاب الإنسان ہپ عند وضع جسم معدنى فی القابس. 

۲ - تحدث ءءء نتيجة زيادة درجة حرارة الأجهزة الكهربية. 

۳ - تحدث سے گھرہیة عند وضع جهاز يولد حرارة بجوار مواد قابلة للاشتعال. 

ASEAN 9 0 تشغيل أكثر من جهاز فى نفس القابس (الفيشة) يؤدى إلى حدوث إصابة مباشرة ھی سوم‎ - ٤ 

٥۔‏ من أكثر أنواع المصابيح شيوعًا سو حتتق اي کک 

)۲۰۱۹ تحدث ہے عندما تكون ملامسًا لسلك غير معزول يمر به تيار كهربى بأحد أجزاء جسمك. (بنی سويف‎ - ٣ 

| مجموعة ل اكتب المصطلح العلمی: 

١‏ -أحد أخطار الکھرباء تسيب تلف أنسجة الجسم. (القاهرة ۲۰۱۹) ( مع )أ 

EEE ) مصابيح تعتمد فكرة عملها على تسخين وتوهج الفتيلة بالكهرباء.‎ - ٢ 

٣‏ - مصابيح تولد الضوء عن طريق مرور تيار كهربى فى بخار أو غاز. (الغربية ۲۰۱۹) ( ا 


3 
)| 4 العلوم - للصف السادس الابتدائی - الفصل الدراسى الثانى 
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٤‏ - مصابيح تتميز بتوفير استهلاك الطاقة الكهربية وکبر عمرها الافتراضى. 
٥‏ - نوع من الإصابات تتضمن الحرائق الناتجة عن الكهرباء والصدمة الكهربية. 


٦‏ - تحمل المصباح قائمًا وتثبته وتقوم بتوصيل المصباح بالدائرة الكهربية عن طريق 


معدنیتین. 


۷ - تتکون من بطارية ومصباح وأسلاك ومفتاح كهربى لتوصیل البطاریة بالمصباح. 


> 


- نوع من المصابيح يحتوى على فتيلتين من مادة التنجستين و ٤‏ نقاط للتوصيل. 
۹ - طريقة یتم فيها توصیل المصابيح من خلال مسارات فرعية. 

٠‏ - طريقة توصيل للمصابيح لا تتأثر شدة الإضاءة فيها بزيادة عدد المصابيح. 

١‏ - طريقة توصيل للمصابيح تقل فيها شدة الإضاءة كلما زاد عدد المصابيح. 

؟ - الطريقة التی توصل بها المصابيح والأجهزة الكهربية فى المنازل. 

٠١‏ - غاز يدخل فى صناعة المصباح الكهربى لإطالة عمره. 

٤‏ - مسار مغلق يمر من خلاله الشحنات الكهربية. 

5 - مواد لا تسمح بسريان الكهرباء خلالها. 

7 - طريقة يتم فيها توصيل المصابيح واحدًا تلو الآخر. 

17-.حزاقق تحدة فتيحة زوانة درحة حرارة التجهذة الكهريية 

6 - مصدر دائم لضوء صافِ براقي خالٍ من الدخان والأبخرة. 

9 - مواد تسمح بمرور التيار الكهربى خلالها. 

٠‏ - تحدث عندما يلامس الشخص سلكين معزولين متصلين بمصدر التيار الكهريى. 
١‏ - غاز خامل يوجد فى الانتفاخ الزجاجی للمصباح الكهربى المتوهج. 

۲۔ مادة توجد فى المصباح الفلوريسنت ولا توجد فى المصباح المتوهج. 


| مجموعة چا ضع علامة /) أو (۶): 


١‏ - الحریق الكهربى هو مرور التيار الكهربى فى جسم الإنسان. 

٢‏ - البطارية مصدر التيار الكهربى فی الدائرة الكهربية. 

٣‏ - إطفاء الحرائق الكهربية بالماء من الطرق الآمنة للتعامل مع الكهرياء. 

٤‏ - المصابيح الفلوريسنت تشع ضوءًا متألقًا نتيجة لتسخين الفتيلة. 

٥‏ - توجد قطعتان معدنيتان بالمصباح لتوصيله بالدائرة الكهربية. 

- يتميز التنجستين بارتفاع درجة انصهاره. 

- تظل شدة الإضاءة ثابتة فى التوضيل على التوالى. 

- يستخدم ساق من النحاس لدقع مصابى الصدمة الكهربية. 

- فى التوصيل على التوازى يوجد مسار واحد للتيار الكهربى. 

٠‏ - فى طريقة توصيل المصابيح على التوازى يتم توصيل المصابيح واحدًا تلو الآخر. 


یں = جج a‏ 


۰ 
العلوم - للصف السادس الابتدائى - الفصل الدراسى الثانى 4 جچگا 


(بنى سويف ۲۰۱۹) ( SEES‏ 


قطعتير 


(القاهرة ۲۰۱۹) (.... 


(المنیا ۲۰۱۹) ( اا 


(المنیا ۰۱۹ 


(المنيا ۱۹ء 


(بنى سويف ۱۹ء 


(أسوان ۱۹ء 


(ہنی سیف 6۴1۹ ( ا 
(أسوان ۲۰۱۹) ل( 
(المنيا ۲۰۱۹) ( سس سے 
(القاهرة ۲۰۱۹) ( ا 


(القاهرة ۲۰۱۹) ( 7-0 


(القاهرة ۹٠ء‏ 


(القاهرة ۰۱۹ 


(بنی سویف ا 


(القاهرة ۰۱۹ 
(القاهرة ۰۱۹ 


(بنى سویف ۰۱۹ 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
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3 
( 4 العلوم - للصف السادس الابتدائی - الفصل الدراسى الثانى 


) طريقة توصیل المصابیح على التوالی تقل فيها شدة الإضاءة كلما زاد عدد المصابيح.‎ - ١ 
) تتوهج قاعدة المصباح الكهربى عند مرور التیار فيها.‎ - ١١ 
( )۲۰۱۹ يمر التيار الكهربى فى الدائرة المغلقة. (کفر الشيخ‎ - ۳ 
) يفضل توصیل المصابیح الكهربية على التوالى للوصول إلى المصباح التالف بسهولة.‎ - ٤ 
( )۲۰۱۹ من الصواب عدم تحميل عدد كبير من الأجهزة الكهربية فى وقت واحد عبر قايس واحد. (الإسكندرية‎ - 5 
( )۲۰۱۹ يملا انتفاخ المصباح الكهربى بغاز الأكسجين. (كفر الشيخ‎ - ٦ 
( )۲۰۱۹ ۷۔ يصنع فتيل المصباح الكهربى المتوهج من النحاس. (قنا‎ 
) ۸۔ يجب عدم وضع الأجهزة الكهربية بجوار المفروشات والسجاد.‎ 
( )۲۰۱۹ تظل المصابيح فى الدائرة الكهربية تعمل عند توصيلها على التوالى فى حالة تلف أحد المصابيح. (سوهاج‎ - ۹ 
) تحدث الصدمة الكهربية نتيجة لمرور التيار الكهربى خلال جسم الإنسان.‎ - ٠ 
) ملامسة أحد أجزاء الجسم لشرارة كهربية تؤدى إلى حدوث صدمة كهربية.‎ - ١ 
) ؟؟ - زيادة التحمیل الكهربى تكون سببًا فى حدوث الحريق الناتج عن الكهرياء.‎ 
) من السلوكيات الصحيحة لمس الأدوات الكهربية الموصلة بالتيار الكهربى بأيد مبللة بالماء.‎ - 
مجموعة یا صؤْب ما تحته خط:‎ | 
فى المصباح الكهربى تتحول الطاقة الكهربية إلى حركية. (الشرقية ۱۹ء‎ - ١ 
اه قؤداد شن إضاءة الساہیم مثد کوسیتھا علی القوالی: (الشرقية ۱۹ء‎ ۹ 
يحدث الحريق الكهربى نتيجة لمرور التيار الکھربی خلال جسم الإنسان.‎ - ٣ 
توجد نقطتان للتوصيل عند كل طرف من أطراف المصباح العادى.‎ - ٤ 
١19 يتم توصیل المصابيح الكهربية فى المنازل على التوالى. 0 (الشرقية‎ - ٥ 
۰۱۹ د تقون الدائزۃالکھ ربیة مق حا عن وهيل جديع الجراكها مُگ (المنیا‎ ٦ 
0  - 9 سد‎ ۷ 
۰۱۹ (الغربية‎ ٠ فق اتان لداعل مع الک راہ عدم کرت اللات مهو‎ ۸ 
-ؤيابةالقسيل الگھربی تقد إلى الحروق ال#هريزة:‎ ۹ 
فى التوصيل على التوازى توصل المصابيح واحدًا تلو الآخر.‎ - ٠ 
تكون الدائزة الكهربية مفتوحة عند إضاءة المصصباح فى الدائرة. (سوهاج ۱۹ء‎ - ١ 
۰۱۹ زس مساج القالىبيمتقظ لى نقال سكج اناسل (القاهرة‎ ۴ 
المواد العازلة للکھرباء تسمح بسريان التيار الكهربى خلالها.‎ - ٣۳ 
-پیڈل :او اللفوة فی رهي المتضياخ الاورشفت فسوی دہ‎ 8 
۰۱۹ ۵ء الغالعو كوماس آلا وس معترع روس (الشرقية‎ 
-افتكون الدائرة الكهربية البسيظة من بطارية ومسیاج وعازل لقوصيل البطارية بالمصياج»  قرف فا‎ 15 


حكن جك يك چس جح لحك نہیں تجن ی اج يسو یس ج 


4/5/2020 
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اختر الإجابة الصحيحة: 
١‏ - تصنع فتيلة المصباح المتوهج من: (الجيزة ۲۰۱۹) (التنجستين - الألومنيوم - النحاس) 
٢‏ - يتم تغطية الأسلاك الكهربائية ب : (المنيا ۲۰۱۹) (النحاس - البلاستيك- الألومنيوم) 
8 وق سي هع الوا آلقی کی اگوی اومن کلاتھا. (النحاس - الزجاج الحرارئ - المطاط) 
٤‏ - تحتوى مصابيح الفلوريسنت على غاز: (الجيزة ۲۰۱۹) (الأكسجين - الأرجون - الهيدروجين) 


٥‏ - يحدث إذا لمست الأسلاك غير المعزولة وكنت ملامسًا للأرض: 
(سوهاج ۲۰۱۹) (صدمة كهربية - حروق كهربية - حرائق كهربية) 
٦‏ - لكى يمر تيار كهربى فى الدائرة الكهربية يجب أن تكون الدائرة: 


(سوماج ۲۰۱۹) (مفتوحة - مغلقة - بها مصباح كهربى) 
۷ حدمخ ارات السوساڈالاٹزاز انگھرین: اس سريف هه لتاس لطاع الذي ) 
۸ - یحتوی مصباح الفلوريسنت على SEREN‏ من التنجستين. (فتيلة - فتيلتين - ثلاث فتائل) 
۹ - يغطى سطح أنبوبة الفلوريسنت من الداخل بطبقة من: (الكربون - مادة فوسفورية - التنجستين) 


٠‏ - يجب التعامل بحذر مع مصابيح الفلوريسنت لوجود مادة سامة هى: (الكلور - بخار الزئبق - الهيدروجين) 
١‏ - عند توصیل المصابيح على التوازى يصبح ........ للتيار الكهربى. (مسار واحد - عدة مسارات - لا توجد إجابة) 


٠١‏ - عند توصيل المصابيح على ................. يصبح للتيار مسار واحد. 2 (التوالى - التوازى - التوالی والتوازى) 
١‏ - يتم توصيل المصابيح الكهربية فى المنازل على: (التوالى - التوازى - كلاهما صحيح) 


٤‏ - عند احتراق مصباح كهربى موصل على التوالى فی دائرة كهربية مع عدة مصابيح كهربية فإن بقية المصابيح: 
(تقل شدة إضاءتها - تنطفئ جميعها - تزداد إضاءتها) 

- عند فصل مصباح موصل على التوازى فى دائرة كهربية مع عدة مصابيح كهربية فإن بقية المصابيح: 
(تنطفئ - تزداد شدة إضاءتها - لا تتأثر) 


١1‏ - توجد قطعتان معدنيتان يقاعدة المصباح: (المتوهج - الفلوريسنت - كلاهما) 
۷ - الخشب مادة عسو ال[فصیل :للگھوباء (جيدة - عازلة - متوسطة) 
۸ - تصنع الأسلاك الكهربية من مادة: (الکربون - النحاس - الحديد) 
۹ - تسبب حروق الکھرہاء تدمير: (الإسكندرية ۲۰۱۹) (أنسجة الجسم - المفروشات - الستائر - السجاد) 
٠‏ - فى مصابيح الفلوريسنت يغطى سطح الأنبوبة من الداخل بمادة: (بنی سويف ۲۰۱۹) (عازلة - شفافة - فوسفورية) 


١‏ - أحد أخطار الکھرباء والتى تسبب تدمير لأنسجة الجسم: 
(بنى سويف ۲۰۱۹) (الصدمة الكهربية - الحرائق الكهربية - الحروق الكهربية) 
"١‏ - أى مما يلى لا يوجد فى المصباح الفلوريسنت: (الشرقية ۲۰۱۹) (بخار الزئبق - فتيلة المصباح - غاز النيون) 
۳ - مخترع المصباح: (الجيزة ۲۰۱۹) (نيوتن - إديسون - جالیلیو) 
5 - ملامسة الشرارة الكهربية تسبب: (القاهرة ۲۰۱۹) (الحروق - الحرائق - الصدمة الكهربية) 
4 - فى التوصيل على التوازى فإنه عند توصيل أكثر من مصباح فإن شدة التيار: 
(المنيا ۲۰۱۹) (تضعف - تظل كما ھی - تزيد) 


العلوم - للصف السادس الابتدائی - الفصل الدراسہ الثانى 4 جع 


م علوم - ٦ب-‏ ترم ثانی 


https://selaheltelmeez.com/Stage/2/6?fbclid=lIwAR2505Yayt7 LvdvokSJ3vHjmHJAxtpMmOrT4yioJF2YQIpzubmR2ipmZTZ4 


48/206 


سلاح التلميذ 


- المصابیح الكهربية أفضل استخدامًا من المصابيح الزيتية. 
1 - يستخدم التنجستين فى صناعة فتيلة المصباح الكهربى. 
٣‏ - يحتوى المصباح المتوهج على غاز الأرجون الخامل. 


- يجب الحذر عند التعامل مع المصابيح الفلوريسنت. 


- قط گا لات اھا مس راد كا3 


٠‏ - توصيل مصابيح الزينة على التوازى ولیس على التوالى. (الإسكندرية ۱۹ء 
١‏ ۔ عدم وضع أشياء معدنية داخل قابس معدنى. (البحيرة ۰۱۹ 
١١‏ - البلاستيك مادة عازلة للكهرباء. 

۳ - فى التوصيل على التوازى عندما ينطفئ أحد المصابيح لا تنطفئ باقى المصابيح. (لفى وی۹ 
| مجموعة م ماذا يحدث فى الحالات الآتية: 

١‏ - صناعة فتيل المصباح من الألومنيوم. (القاهرة ۱۹ء 
٢‏ - عدم وضع القطعتين المعدنيتين بقاعدة المصباح الكهربى. 

۲ - مرور تيار كهربى فى فتيلة التنجستین فى المصباح الكهربى. 

٤‏ -احتراق مصباح فی دائرة كهربية متصلة مصابيحها على التوازى. 

۰۱۹ توصیل أكثر من مصباح بالدائرة على التوالى. (الشرقية‎ - ٥ 
توصيل أكثر من مصباح فى دائرة كهربية متصلة مصابيحها على التوازى.‎ - ٦ 

۷ - عدم فصل التيار الکھربی عن الأجهزة التى تولد حرارة . (كفر الشیخ ۱۹ء 
۸ - ملامسة أحد أجزاء الجسم مباشرة لمصدر التيار الكهربى. 

۹ - استخدام سلك من النحاس بدلا عن سلك التنجستين فى المصباح الكهربى. 

٠‏ - ملامسة الشرارة الناتجة من الحريق الكهربى لأحد أجزاء الجسم. 
مجموعة م اذكر استخدافا لكل من: 

١‏ -الغاز الخامل فی المصباح الكهربى. (الشرقية ۲۰۱۹) ٢‏ - مادة التنجستين. (القاهرة ۱۹ء 
٣‏ - قاعدة المصباح الكهربى. (الشرقية ۲۰۱۹) ٤‏ - مصباح الفلوريسنت. 

۰۱۹ الانتفاخ الزجاجی فى المصباح الكهربى. (الجيزة‎ - ٦ المصابيح المدمجة.‎ - ٥ 
المادة الفوسفورية فی المصباح الفلوريسنت. ۸ - المفتاح فی الدائرة الكهربية.‎ - ۷ 

۹ - نقاط التوصیل فی المصباح الفلوریسنت. (بنی سويف ۰۱۹ 
٠‏ - البطاریة فی الدائرة الكهربية. (القاهرة ۰۱۹ 
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(الدقهلية ۰۱۹ 
(الجيزة ۱۹ء 
٤‏ - تحاط فتيلة المصباح بانتفاخ زجاجی رقيق. © - أهمية الطبقة الفوسفورية للمصباح الفلوريسنت. 


7 
۷ - يفضل استخدام المصابيح الكهربية المدمجة. ۸ - تضنع أسلاك الکھرباء من النحاس والألومنيوم. 
۹ 


4/5/2020 
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سلاح التلميذ 440 


مجموعة ئ اذکر الأضرار الناتجة عن كل من: 


5ب الصندمة الگزر تر ؟ ب زيادة التحميل الكهربى. بالحرؤق الكؤرينة: 
٤‏ - الحرائق الكهربية. ٥‏ - ترك الأسلاك مكشوفة غير معزولة. 


| مجموعة ع أكمل الجدولين التالیین بمعلومات مناسبة: 


التوصيل على التوالى التوصيل على التوازى 


- مسار التيار الکھربی 
- تأثير انطفاء أو احتراق أحد المصابيح 


- شدة إضاءة المصابيح 


المواد العازلة للكهرباء 


أ أداة لتحویل الطاقة الكهربية إلى ضوئية. 


۹ السو العوضلة الفيوياة 


۲ - المواد العازلة للکھرباء ب تسمح بمرور التیار الكهربى خلالها. 
" - التوصيل على التوالى ج لا تتأثر المصابيح عند احتراق أحدها. 


٤‏ - التوصيل على التوازى 
7ے المصباح الکھربی 


د لا تسمح بسريان التيار الكهربى خلالها. 
هف يكون للتيار الكهريى مسار واحد. 


أ أحد أخطار الكهرباء فهى تسبب تلف أنسجة الجسم. 


-١‏ الصدمة الكهريية 


۲ - الحرائق الكهربية ب تحدث نتيجة زيادة درجة حرارة الأجهزة الكهربية. 
۳ - الحروق الكهربية ج من المواد الموصلة للكهرياء. 

ات فان امن المواد العازلة للگھرباءٰ 

٥‏ - المطاط 


ه تحدث عند مرور التيار الكهربى بجسم الإنسان. 


ڑؤن(و_ےےمے جح 
العلوم - تلصف السادس الابتدائى - الفصل الدراسى الثانی 4 
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سلاح التلمیذ 40 


الوحدة التانية 


الإصابات الناتجة عن سوء 
است ستخدام الكهرباء 


)۲۰۱۹ لاحظ الشکل التالى: ثم أجب: (قنا‎ - ١ 
21111111111 أ | الرسم يمثل آذ‎ 
ب اکتب البيانات التی تشير إليها الأرقام على الرسم:‎ 
02. 9۶ A ea 
ج 30 ماذا يحدث إذا احتوى رقم (۲) على الهواء الجوى؟‎ 
)۲۰۱۹ فی الدائرة المرسومة بالشكل: (الإسكندرية‎ - ۲ 


أ ما هى طريقة توصيل المصابيح؟ 
6چ ماذا يحدت للعصابيح فى کل عالقاعما يلى: مع ذكر السبب؟؛ 
أت إذا استبدل المفتاح بقطعة معدنية من الألومنيوم. 


۲ - إذا انطفأ المصباح رقم (؟). 


۳۔ انظر إلى الشكلين (١)ء‏ (ب) ثم أجب: (الغربية ۲۰۱۹) 
1 
١‏ ما توع الٹویصیل؟ 0n‏ 5 
؟ ماڈا یحنث إذا اتطقاً المضباح: رقم (؟) لکل دائرة؟ (WY‏ 0( 0( )( 


۳ - أى من الطريقتين يمكن استخدامها فی توصیل مصابيح الزينة؟ 4“ 


6 - 1 كوّن أحد التلامیذ الدائرة الكهربية الموضحة بالشكل المقابلء ولكنه 
لاحظ عدم إضاءة المصباح الكهربى. 
أ ما سبب عدم إضاءة المصباح؟ 
ب اذكر المادة التى يصنع منها الجزء (×). 


ما زات هذه المادة؟ 
ایت ھی حر 


2 
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سلاح التلميذ ۸0 


ف :06 انظر إلى الدائرة المقابلة؛ ثم أجب: 
- هل يضىء المصباح الكهريى أم لا؟ 


١‏ - آي انظر إلى الشكل المقابل؛ ثم أجب: 
أ ماهو الجزء الذى يجب إضافته حتى تکتمل الدائرة ويضىء 
المصباح؟ ظ 


© اذکر وظیفة هذا الجذء فى الداكزة الكهرسية: 5 


۷ - هلا أصيب احد عمال الكهرباء بصدمة كهربية آثناء قيامه بإصلاح عطل كهربى: فمن المتوقع أن يكون سبب 
الصدمة هو: 
أ الوقوف على سلم خشبى أثناء العمل. اب وجود طبقة عازلة على الأسلاك الكهربية. 
ج الأدوات الكهربية غير مغلفة بمادة عازلة. 


٭ ابحث عن إجابة الأسئلة التالية من خلال 

مربع الحروف كما هو موضح: 

١‏ - أداة تقوم بتحويل الطاقة الكهربية 
إلى طاقة ضوئية. 

۲ - مخترع أمريكى اخترع المصباح 
الکھرتی۔ 

" - طريقة یتم فيها توصیل المصابيح فی 
مسارات فرعية. 

٤‏ - طريقة يتم فيها توصيل المصابيح فى 
مسار داح 


٥‏ - مواد لا تسمح بسريان التيار الکھربی 
خلالها. 
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سلاح التلمیذ 40 


۱ ختبارات 1 2 التا 5 3 مجاب عنھا بنهاية الكتاب 


ب ماذا يحدث فص الحالات الآتية: 
اققا ر :لقيو اد الفا 5-المققوام المصابیخ المدسية فی الستدل: 
٢٢٢‏ اختر الإجابة الصحيحة: 
١‏ - سطح أنبوبة المصباح الفلوريسنت مغطى من الداخل بطبقة من: (الفوسفور - الكريون - الألومنيوم) 
۲ - إذا كان جسم الإنسان جزءًا من الدائرة الكهربية فإنها تكون: (مغلقة - مفتوحة - لا يمر فيها تيار كهربى) 


*ات تسیب سے تلف أنسجة الجسم. (الصدمة الكهربية - الحروق الكهريية - الحرائق الكهربية) 
ب اذكر أهمية كل من: 
١‏ - المصباح الفلوريسنت. ۲ - الانتفاخ الزجاجى فى المصباح المتوهج. 


٠ ٣‏ علل لما یأتی: 

١‏ درس سو فرق كشن دس چواج لی فايس ولس 

آ د تم قوسیل العصابیخ فى المتاول على القزادں ‏ ۳> فسخ قتيلة المصباح العادی من التتجستین. 
ب صؤب ما تحته خط: 

١‏ - يتم عزل المصاب بالصدمة الكهربية عن الدائرة الكهربية بساق من الحديد. 

۲ - الطاقة الناتجة من المصباح الكهربى طاقة كهربية. 

٣ے‏ تبرج الكهوياة: خلال المواد العازلة. 

ع ) 1١‏ اكتب المصطلح العلمص: 


Gish ) مسار مغلق یمر فيه التيار الكهربى.‎ - ١ 
طريقة يتم فيها توصيل المصابيح واحدًا تلو الآخر. ) رر‎ - ۲ 


1 ب كوّن أحمد الدائرة الكهربية الموضحة بالشكل المقابلء هواء ۰ 
وعندما أغلق المفتاح لاحظ احتراق المصباح. 
١‏ - وضح سبب احتراق المصباح. 
۲ - اقترح حلا لهذة المشكلة حتى يضىء المصباح. 


3 
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سلاح التلميذ ۸0 


(١‏ أ أكمل ما یلی: 
1ع یقم فوسیل اتصابیع فى العذاؤل ظل سب وا رق کو اها على 0 
١‏ یصسبع للقيان الكهرج سمال ران ماف سیل المصابیح الكهويية علين SEE‏ 
۳ے میں اسان آلگھوتی فى العلقتھالگی عه اوق و قن غفا کون سس 
٤او‏ يمكق ,لق الغرئق آلکھرتی ب سس 
ب اذكر اثنين من احتياطات التعامل مع الكهرباء. 
١٠ ٢‏ اكتب المصطلح العلمی: 


١‏ - مواد عند وجودها فی الدائرة الكهربية تصبح دائرة مفتوحة. ) سوا 
۲ - أحد أخطار الكهرياء يحدث نتيجة مرور التيار الكهربى بجسم الإنسان. RRR,‏ 
۳ - طريقة لتوصیل المصابيح الكهربية من خلال مسارات فرعيةء ولا تتأثر شدة إضاءة المصابيح 
بزيادة عددها. ) sise‏ 
ب اذكر وظيفة كل من: ١‏ - سلك التنجستين فى المصباح الكهربى. 
۲ - قاعدة المصباح. ٣‏ - المفتاح الكهربى بالدائرة الكهربية. 
١ ٣‏ ضع علامة (/) أو (۶): 
١‏ - الحروق الكهربية تسبب تلف خلايا الجسم. 2 
= الحدید من المواد المؤضلة للكهرناء. ) ( 
۳ - مخترع المصباح الکھربی هو فاراداى. 0 
ب علل لما يأتى: 


١‏ - توجد نقطتا توصيل عند كل طرف من أطراف المصباح الفلوريسنت. 

۲ - تصنع مقابض الأدوات الكهربائية من المطاط أو البلاستيك. 

۳ - لا يمكننا استخدام الماء غير النقى فى إطفاء الحريق الناتج عن الكهرباء. 
أ چا من الشكل المقابل اجب سا اي 0-12 

(۲) 20 إذا استخدمنا قطعة من البلاستيك بدلا عن الجزء (ب)ء‎ - ١ 

ماذا يحدث لإضاءة المصباح» مع ذكر السبب؟ 

۲ - اذكر أهمية الغاز (أ). 

٣‏ - ما طريقة توصيل المصباح )١(‏ مع المصباح (۳)؟ 
ب ماذا يحدث عند؟: 


٠ 
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سلاح التلمیذ 4/5/2020 


) أکمل ما یأتی: 
أ المواد التى تسمح بسريان الكهرباء خلالها تسمى مواد سسسسم فلل ممه نان 
ب تعتمد الأضرار الناتجة عن الصدمة الكهربية على ................. المار فى الجسم 9 


على تثبيت المصياح وجعله قاتمًا. 


أ اختر الإجابة الصحيحة: 
١‏ - یقوم المصباح الكهربى بتحويل الطاقة من: (ضوئية إلى كهربية - كهربية إلى ضوئية - كهربية إلى صوتية) 
۲ - من احتياطات التعامل مع الکھرباء: 
(وضع قطعة بلاستیکیة فى القابس - ترك الأسلاك مكشوفة -زيادة التحميل الكهربى) 
۳ - أى المواد التالية يجعل الدائرة الكهربية مفتوحة: (الحديد - النحاس - المطاط) 
ب ماذا يحدث فی الحالات الآتية؟: 
١‏ ليت سالگ كهركا مكهومًا رکٹ اكا لاکن 
۲ - احتراق أحد المصابيح المتصلة على التوالى فی دائرة مغلقة. 
۳ - وضع المدفأة الكهربية ملاصقة للمفروشات والسجاد. 
أ اكتب المصطلح العلمی: 


١‏ - أحد أخطار الكهرباء الٹی تسبب تلف أنسجة الجسم. ) سمو أ 
۲ - غاز يملاً به الانتفاخ الزجاجى للمصباح الکھربی. ) 7 “,-. . .: 1 
۳ - سلك لولبی رفيع مصنوع من التنجستين. ) سس 


ب علل: ١‏ - لا يتم إطفاء حرائق الكهرباء بالماء. 
۲ - لا يملا الانتفاخ الزجاجى فى المصباح الكهربى بالهواء. 

أ صؤب ما تحته خط: 
١‏ - تكون الدائرة الكهربية مفتوحة عند توصیل جميع أجزاتها معًا. ۲ - جسم الإنسان ردىء التوصیل للكهرياء. 
۳ - تحدث الحرائق الكهربية نتيجة انخفاض درجة حرارة الأجهزة الكهربية. 

با فى حفل تفوق خالد فی الصف السادس الابتدائى وأثناء لعب الأطفال بالكرة کسر أحد مصابيح الزينة» فصعد 
والد خالد على كرسى حدیدی لاستبدال هذا المصباح» فأصيب بأحد أخطار الكهرياء. 
١‏ - ما هى طريقة توصیل مصابيح الزينة فى الحفل؟ 
۲ - عند انکسار المصباح بالكرة فإن باقی المصابیح: (تضىء - لا تضىء) 
۳ - هل السلوك الذى قام به والد خالد أثناء إصلاح المصباح سليم أم غير سلیم؟ 
٤‏ = هنا الخطن الذى تعرض له:واك خالد؟ 


3 
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سلاح التلميذ 45/2020 


اق 


oan ¢ 

٠٥٦‏ أكمل ما یلی: 

١ ۱‏ - توفر الرافعة الجهد عندما تكون ذراع القوة ............... من ذراع المقاومةء وتكون القوة ................. من المقاومة. 
۲ - يتركب المصباح الفلوریسنت من أنبوية زجاجيةء و ...ب و ... 
۳ - تعتمد الأضرار الناتجة عن الصدمة الكهربية لشخص ما على ........ و ش52 
٤‏ - عند توصيل المصابيح على ............... لا تتأثر شدة الإضاءة بزيادة عدد المصابيح. 

ب اذكر استخدام واحد لكل من: 

حوضوب آلووگی. ۲ - قاعدة المصباح الكهربى. 

١١ ) ۳‏ اختر الإجابة الصحيحة: 
١‏ - يتم تغطية الأسلاك الكهربية ب : (النحاس - الألومنیوم - البلاستيك) 
٣‏ - عندما تقع المقاومة بين القوة ونقطة الارتكاز تكون الرافعة من النوع: (الأول - الثانى - الثالث) 
۳۔ المسافة بین المقاومة ومحور الأرتكاز تسمى: (ذراع القوة - ذراع المقاومة - محور الارتكاز) 


٤‏ - عند توصيل مصباح كهربى فى دائرة كهربية على التوالى مع عدة مصابيح فإن شدة إضاءة هذه المصابيح: 
(تقل - تزداد - تظل ثابتة) 
ب ماذا يحدث فص الحالات الآتية؟: 
١‏ - وجود هواء داخل المصباح الكهربى. ۲ - كان ذراع القوة أصغر من ذراع المقاومة. 
٣‏ أ صؤب ماتحته خط: 
١‏ - جسم الإنسان موصل جيد للكهرباء لاحتوائه على غازات. ٢‏ - كسارة البندق من روافع النوع الأول. 
۳ - يتساوى ذراع القوة مع ذراع المقاومة فى روافع النوع الثالث فقط. 
٤‏ - يمر التيار الكهربى فى الدائرة الکھربیة المفتوحة. 
ا فى .رافعة ما كانت القوة اما تساوى ۲۰ نيون وكات قيس مساقة اسم عن مور الازقكان اَيجَ العسافة 
التى تبعدها مقاومة مقدارها ٥‏ نيوتن عن محور الارتكاز. 
أ علل لما يأتاى: 
١‏ -لا توضع المدفأة ملاصقة للمفروشات والستائر. ٢‏ - روافع النوع الثالث لا توفر الجهد دائمًا. 
ب اكتب المصطلح العلمی: 


١‏ - مواد لا تسح بمرور الکھرباء خلالها. و 

۲ - أحد أخطار الكهرباء التى تسبب تلف أنسجة الجسم. ايد 
ج انظر إلى الشكل المقابل. ثم أجب: EH,‏ ۱ 

۹۔ ا3گز نوغ توضيل المصابیع؟ ےسیا 

“ حدد وظیفة الجزء (×) فى الداقزة الكهربية؟ و کے 
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سلاح التلميذ 4/5/2020 


ملخص الدرس كسوف الشمس 


٠‏ مخروط الظل: منطقة مظلمة لا یصل إليها أى جزء من الضوء نتيجة لاعتراض جسم معتم مسار الأشعة الضوئية. 
٠‏ شبه الظل: منطقة تقع بين المنطقة المضيئة ومنطقة الظل نرى فيها جزءًا من الأشعة الضوئية. 

٠‏ كسوف الشمس: ظاهرة فلكية تحدث عندما يقع القمر بین الأرض والشمس على استقامة واحدة. 

* أثناء حدوث الكسوف یحجب القمر ضوء الشمس كليًا أو جزئيّا عن الأرض. 


* يحدث الكسوف نهارًا ولا يستغرق أكثر من ۷ دقائق وأربعين ثانية. 


أنواع الكسوف 

ہے کی e‏ لويس گا وی دوك سوسا 
٭ يحدث فى منطقة ظل || اوسنو فى سس ٭ يحدث نتيجة لعدم وصول 
| اتشرخی الا ظل القمر على الأرض. |2 | مخروط ظل القمر للأرض 
ە ۱ ٠‏ يمكن مشاهدة جزء من لوجود القمر فی مدار 

٭ لا يمكن رؤية الشمس كليًا. المي | | أعلى بالنسبة للأرض. 

Je‏ الث 3 |1 ae‏ ا ال کے 
اوا ل | پے سم كقترصن | | أ Ferg‏ 
مظلم تمامًا. | 370 قن جب بها أ 
| | مضيئة. ۱ 


- 1 3 5 ۱ 1 ا ت 


٭ يوجد أنواع مختلفة للكسوف لتغير الجزء الذى يحجبه القمر من الشمس عن الأرض أثناء مروره أمام الشمس. 
أقذاء خسف الشهس,قطلق كت هفازة ل الأشعة قزق الوتتسجية والأشعة کت الحمراة لذلك تددر من 


النظر مباشرة إلى كسوف الشمسء ویتصح باستخدام نظارات خاصة لذلك. 
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تدریبات سلاح التلمیذ جاب عنھا بنهاية الکتاب 


)١‏ أكمل العبارات الآتية: 


)۴۰+۱۹ -۔یگؤن ...تس بين الشفس. و سی فى حالة کسوف الشمس. (أسوان - الشرقیة‎ ١ 
)۲۰۱۹ يحدث كسوف ................. للشمس فى منطقة شبه ظل القمر. (القاهرة‎ - ٢ 
يحدث الكسوف الكلى فى منطقة ابييل لع فضا‎ - ٣ 
)۲۰۱۹ -يتكون كسوف .............. للشمس عندما يقع القمر فى مدار أعلى بالنسبة للأرض. (الجيزة‎ ٤ 
)۲۰۱۹ توهج الشمس فى حالة الكسوف يكون ........... (البحيرة‎ - ٥ 
e يتكون الکسوف الكلى للشمس فى منطقة سقوط ظل .............. على‎ - ٦ 
دقئ الكتسوف ت التقسسن مححت: القن جا من القسى: یرٹما الكشوفق اتج ج اگ‎ ۷ 
قرص الشمس كله‎ 
9۴ تبدو الشمس کقرص مضىء ناقص فى حالة الكسوف‎ - ۸ 
)۲۰۱۹ يه (الغربية‎ Sg aE زمن كسوف الشمس لا يتعدى‎ - ٩ 
)۴:١۹طثشقعلاقط ينتشر الضوء على هيئة مسسسمل اال مى  ىم ممم مم بر۱ئ۱ئےءے کے‎ - ٠ 
)۲۰۱۹ يحدث الكسوف الكلى فى منطقة ........... (أسوان‎ - ١ 
اكتب المصطلح العلمی:‎ ) ۲ 
-ظاهرة تحدث عندما يقع القمر فى مدار أعلى بالنسبة للأرض. سو‎ ١ 
كسوف يحدث فى منطقة سقوط ظل القمر وفيه لا نستطيع رؤية الشمس كليًا. تس مي‎ - ۲ 
ظاهرة طبيعية تبدو فيها الشمس على هيئة قرص مضہ ء ناقص. ) 505ص‎ - ٣۳ 
ظاهرة طبيعية تبدو فيها الشمس على هیئة قرص أسود محاط بحلقة مضيئة. ) سسجت‎ - ٤ 
Lessin, ) منطقة تقع بین المنطقة المضاءة ومنطقة الظل الحقيقى وفيها نری جزءًا من الضوء.‎ - ٥ 
ظاهرة فلكية تحتاج إلى احتياطات أمان عند ملاحظتها. (المديا .س(‎ - ٦ 
init ))۲۰۱۹ هى المنطقة المظلمة التى تظهر خلف الجسم المعتم. (البحيرة‎ - ۷ 
nce, J -مئظقة لا تصل إليها أشعة الضوء المباشن. اتی‎ 8 
اختر الإجابة الصحيحة:‎ ٣ 
یختلف نوع الكسوف تبعًا لحركة ا ات أمام قرص الشمس. (الغربیة ۲۰۱۹) (الأرض - القمر - عطارد)‎ - ١ ۱ 
ساعات - ۹ دقائق - لا ساعات)‎ ٠١ - زمن كسوف الشمس: (الدفهلية ۲۰۱۹) (۷ دقائق وعدة توان تقریبًّا‎ - ۲ 
يتكون ................... فى منطقة ظل القمر على الأرض. (الكسوف الكلى - الكسوف الجزئی - الكسوف الحلقى)‎ - ٣ 


٤‏ »يكو التنيوق اتج فى مننطفة: 
(كلل:القمر على اهن - فا ظل القن على الأرض -لمڈذااحفووظ القموعلن اهن 


ات - للصف السادس الابتدائى - الفصل الدراسہ الثانى 4 ers‏ 
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سلاح التلميذ 


٥‏ - عندما لا یصل مخروط الظل لسطح الأرض يتكون: 
(کسوف جزئی للشمس - کسوف حلقی للشمس - کسوف کلی للشمس) 
٦‏ - نشاهد الشمس وكأنها قرص أسود معتم تمامًا فى حالة: 
(الکسوف الكلى - الكسوف الحلقى - الكسوف الجزئی) 
۷ - نرى الشمس وكأنها قرص أسود محاط بحلقة مضیئة فى حالة: 
(الکسوف الجزئی - الكسوف الحلقی - الكسوف الكلى) 
۸ - تطلق الشمس أثناء حدوث الكسوف أشعة ضارة للعين مثل: 
( الأشعة فوق البنفسجية - الأشعة تحت الحمراء - الاثنين معًا) 
5 - تسمى المنطقة التى يُحجب عنها ضوء الشمس: (الإسكندرية ۲۰۱۹) (الظل - الضوء - شبه الظل) 
٠‏ - ينتشر ضوء الشمس فى خطوط: (المنيا ۲۰۱۹) (مستقيمة - متعرجة - منكسرة) 


١‏ - الكسوف الحلقى يحدث لوجود القمر فی مدار سس السا الازركن: 
(القاهرة ۲۰۱۹) (دائرى - أسفل - أعلى - موازی) 

١١‏ - فى منطقة الظل نشعر ب مہ (الجيزة ۴۰۱۹) (السخونة - البرودة - اعتدال درجة الحرارة - غير ذلك) 
۳ - تقع منطقة سے بين المنطقة المضاءة ومنطقة الظل الحقيقى. 

(القاهرة ۲۰۱۹) (مخروط الظل - الظل - شبه الظل) 
ضع علامة( ك7 ) أو (×): 
١‏ -فى ظاهرة الكسوف يقع القمر بين الشمس والأرض. 
۲ - نشعر باعتدال درجة الحرارة فى الظل. (القاهرة ۲۰۱۹) 
۴ - زمن کسوف الشمس لا يتعدى سبع دقائق وأربعين ثانية. (المنیا ۲۰۱۹) 


٤‏ - يحدث كسوف كلى للشمس عندما تقع الأرض فى منطقة ظل القمر. 
ہ اتروع الشمس كَقرَضن امود معت تماقا آكناء الكسوق الخرفی, 


) ( 
0( 
) ( 
و0( 
0 
) ( 
603 


1 - يمكن النظر المباشر للشمس آثناء الكسوف ولا يحدث ضرر للعين. (الغربية ۲۰۱۹) 
۷ - يتكون الكسوف الجزئی فى منطقة ظل القمر على الآرض. (القاهرة ۲۰۱۹) 


١‏ صؤب ماتحته خط: 


١‏ - فی الكسوف الكلى للشمس نرى الشمس كقرص مظلم محاط بحلقة مضيئة. 
٢‏ - يحدث كسوف جزئی عندما لا يصل مخروط ظل القمر لسطح الأرض. 

٣‏ - نرى الشمس كقرص أسود معتم كليًا عند حدوث كسوف حلقى. 

٤‏ - نرى الشمس كقرص مضىء ناقص عندما يحدث کسوف حلقى. 


3 
n‏ 4 العلوم - للصف السادس الابتدائی - الفصل الدراسى الثاتى 


4/5/2020 
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سلاح التلميذ 


0 


4/5/2020 


١‏ -لا نستطیع أن نشاهد الشمس كليًا أثناء الكسوف الكلى. 


۸ اختر من العمود (ب) ما يناسب العمود (أ): 
0 (ب) 


۲ - منطقة الظل: ب نری الشمس کقرص مظلم تمامًا. 

۳ - الكسوف الکلی: | يحدث عندما يقع القمر فى مدار أعلى بالنسبة للأرض. 
٤‏ - الكسوف الجزئی: || د | منطقة معتمة لا يصل إليها أى جزء من الضوء. 

٥‏ - الكسوف الحلقی: ١‏ ه تبدو فيه الشمس كقرص مضىء ناقص. 


زج 
العلوم - للصف السادس الابتدائی - الفصل الدراسى الثاتى 4 ED‏ 


۰۱۹ نری جزءًا من الشمس فی منطقة شبه ظل القمر. (الغربية‎ - ٣ 
کر لاس کی فیک عا دچ هق سود تارف خاک‎ 8 

٥‏ - يحب عدم النظر المباشر لأشعة الشمس أثناء الكسوف. (المنيا ۱۹ء 
5 قاس هموق الس مقا إلى احقياظات انان عت ملتسظقها: (الجيزة 15: 

۷ ماذا يحدث فی الحالات الآتية: 

۹ فوع الشر بيخ الأرّض والشمس على استضامة وأحدة تعرپت (المنیا ۰۱۹ 
٢‏ -لم یصل مخروط ظل القمر للأرض. (القاهرة 15+ 
۳ - وقوع القمر فى مدار أعلى بالنسبة للأرض. 

٤‏ -النظر المباشر لقرص الشمس بالعين المجردة أثناء الكسوف. (الشرقية ۱۹ء 


)۲۰۱۹ يتكون كسوف كلى للشمس عندما يكون القمر فى مدار أعلى بالنسية للأرض. (كفر الشيخ‎ - ٥ 

5 - تشاهد الكسوف الكلى فى منظقة شبة ظل القمر. (القاهرة 15١؟)‏ 

۷ “فا يدالوف الحاقی نری الغص اون مھ فأقصن. (القاهرة 15١؟)‏ 
8 علل لما يأتى: 


١‏ - منطقة شبه الظل: | أ | منطقة تقع بین المنطقة المضاءة ومنطقة الظل الحقیقی ونرى فيها جزءًا من الضوء. 


نوع الکسوف کسوف جزئی gD )٥ہ( | OE)‏ 
سبب حدوثه )١(‏ یہس سوہ ا e‏ سسمسممسمے سا عايظ ال العفريفلى اشن 
0007 (۲( ...| قرص أسود محاط بحلقة مضیئة | )٦(‏ 0 
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)۲۰۱۹ لاخظ الشكل الذي أمامك. ثم أجب عما یأتی: (الإسكندرية‎ ١ 
...... الشكل يمثل ظاهرة‎ - ١ 
۰ے تقر فة اهر‎ 
اتپ ما يقار ]ليه‎ -+ 
وس‎ 
پسبں۔۔۔ پت‎ 5 


١‏ ي الأشكال (أ) و(ب) و(ج) تمثل مراحل مختلفة لظاهرة كسوف الشمس: 


)1( (ب) (ج) 


5- .اكز السبب:العلمی لحَد وت هدةالظافرة 


۲ - آکمل: يختلف نوع الکسوف تبعًا لحركة کا و أمام الشمس. 
٣‏ - وضح نوع الکسوف فی كل شكل من الأشكال السايقة؟ ( أ) ........ (ب) س )ج( 0 


5 - متى يحدث الكسوف الموضح فى الشكل (1)؟ 


اقتن كتاب الرياضيات 
تكد تكتسب علمًا ومهارة ومعرفة 


کے 
مل عام ۱۹٩۰‏ 
لان 4 العلوم - للصف السادس الابتدائى - الفصل الدراسى وی 
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مجاب عنه بنھایة الكتاب 


OOO 


أ أكمل العبارات الآتية: 
١‏ - یحدث ........................ للشمس عندما تقع الأرض فى منطقة شبه ظل القمر. 
۳ - یوجد للشمس ثلاثة أنواع من الکسوف وھی EO NEE TE e Fea‏ 


es .... تعتبر ظاهرة الكسوف تطبيقًا على ظاهرة تکون‎ - ٣ 
ب متص يحدث كل مما يأتص؟:‎ 


-١‏ لم يصل مخروط ظل القمر للأرض. -٢‏ النظر إلى الشمس طويلًا بالعين المجردة أثناء الكسوف. 
أ اكتب المصطلح العلمی: 

raa! ( منطقة تقع بين المنطقة المضاءة ومنطقة الظل الحقيقى وفيها نرى جزءًا من مصدر الضوء.‎ -١ 
02200 ) ظاهرة تحدث عندما تدخل الأرض فی منطقة ظل القمر.‎ -" 
:)×( ب ضع علامة (/) أو‎ 

١) زمن كسوف الشمس لا يتعدى ۷ دقائق و٤٤ ثانية.‎ - ١ 
)( ؟ - يختلف نوع الكسوف نتيجة لاختلاف الجزء الذى تحجبه الأرض من الشمس عن القمر.‎ 
أ علل:‎ 


١۔‏ لا نستطيع رؤية الشمس تمامًا فی حالة الکسوف الكلى. ۷ عویت لاهرة كموف اس 
ب صوب ما تحته خط: 
۹قیدی الس كرض غين کضل فى حالاالکصوف لی ”سافن :ظاشزة السرت اليل 
السو الطلقى خو جود اقم شى مدان آشکل باتصضرة 08-1 
٤‏ - عند حدوث كسوف الشمس يكون توهج الشمس قويًا. 


أ اختر الإجابة الصحيحة: 
١‏ - منطقة سس سس الآ تصبل إلفها أى حو من أشعة المصبور الضؤكى. 


(الظل - شبه الظل - امتداد مخروط الظل) 
٢‏ - تطلق الهالة الخارجية للشمس أثناء الكسوف الأشعة: 


ب انظر إلى الشكل» ثم أجب: 
١‏ - اكتب البيانات على الرسم: 


1 ۷> قرف پری سكاع اض فى ماق ب قرس العمينة؟ (١)‏ 


> 
العلوم - للصف السادس الابتدائى - الفصل الدراسى الثانى 4 چکگ 
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الد ال 
اس الو جئے ریۓم افکھربیة 


الشمس : 


٭ هى السراج الوهاج التى سخرها الله للإنسان والتى استغنی بها الإنسان عن وسائل الإضاءة الصناعية نهاراً . 
٭ عندما تغرب يبحث الإنسان عن وسائل تعينه على الرؤية والعمل ليلا مثل المشاعل والشموع والمصابيح الزيتية . 
٭ اختفت الآن المشاعل والشموع والمصابيح الزيتية فى معظم دول العالم إلى حد كبير ليحل محلها ما يعرف بالمصباح 
الکھربائی . 
مو مأو ملو ملو مأو ملو ملو ماو ملو ماو ملو ماو مأو ملو ماو مو ماو ماو مو ماو مو ماو شش کش شش ماو مو ماو ملو مو ماو مأو ملو ملو ماو ملو ماو ملو ملو ماو ملو ماو ملو ملو ماو مو ماو ماو مو ماو مأو ماو ماو مأو ملو ماو ماو ماو ماو مأو ماد مو ماد مأو مأو ماد ومو ماو 
المصباح الكضربى 
٭ هو جهاز أو أداة تقوم بتحويل الطاقة الكهربية إلى طاقة ضوئية . 
٭ يتميز بأنه یقدم فصدراً دائماً لضوء صاف › براق خال من الدخان والأبخرة والروائح . 
٭ هناك عدة أنواع من المصابيج الكهربية أكثرها شيوعا : 
)١(‏ المصابيح المتوهجة): هى مصابيح يصدر منها الضوء من توهج الفتيلة عند مرور الكهرباء فيها . 
5) مصابيح الفلوريسنت .هى مصابيح يصدر منها الضوء نتيجة مرور الكهرباء خلال غاز أو بخار . 
مأو سیا ملو ملو ملو ملو ملو ملو ملو ملو ماو ملو مأو مو ملو سای ملو علو ملو مأو مأو مأو مكو مأو ماو ما ما ما مو ملو ملو ماو ملو ملو ملو سای سای ملو ملو ملو ملو ملو مأو مو مو ماو سیا ملو ماو ملو ملو مأو ملو ملو ملو ملو ملو ملو ملو ملو ملو ملو ملو ملو ملو ماو ملو مو ملو ماو مو مو ملو 


المصابيح المتوهجة 


٭ تعد أكثر مصادر الضوء الصناعى شيو كا حي توجد فى کل منزل تقريباً. 
« من أمثلتها ( مصابيح السيارة - مصابيح اليه,الكهربائية ) . 
٠‏ يتكون المصباح العادى من ثلاثة أجزاء رنيسية ھی : 


توماس ألفاإديسون : مخترع 
أمريكى اخترع المصباح الكهربى 


وعندما توفى أطفئت جميع أنوار 


)١(‏ فتیل الم مچ ومصابيح أمريكا حيث أن العالم 
)٢(‏ انتفاخ زجاجى رقيق . من قبله كان هكذا. 
(۳) قاعدة المصباح . 
)١(‏ فقيل المصباح : 0 
٭ سك لولبى رفيع من التنجستين . غازخامل 
٭ تسرى فيه الكهرباء عن طريق سلكى توصيل من النحاس يصلان -- انتفاخ زجاجى 
بين قاعدة المصباح والفتيلة مما يؤدى إلى توهج الفتيلة عندما رقيق 
تسخن فینبعث الضوء . فتيل المصباح 
٭ درجة انصهاره مرتفعة مما يجعله لا ينصهر فى درجات الحرارة 
العالية . 
9 انتفاع زجاجى رقيق : سلك نحاس 


٭ يعمل على منع وصول الهواء للفتيلة فيحفظها من الاحتراق . 
٭ يحتوى على نوع من أنواع الغازات الخاملة مثل غاز الأرجون 
بدلاً من الهواء وذلك لإطالة عمر الفتيلة ومنع احتراقها. 8 
٣(‏ قاعدة المصباح : چا کک قامدة الصباع 
٭ تحمل المصباح قائماً وتثبته . ْ 
٭ تقوم بتوصيل المصباح بالدائرة الكهربائية . 
٭ يوجد نوعان من قواعد المصباح : 
)١(‏ قاعدة حلزونية : توجد بها قطعتان معدنيتان للتوصيل . 
0) قاعدة مسمارية : يوجد بها مسماران جانبيان وقطعتان معدنيتان للتوصیل . 


م علل ما يأتى الإجابة 
١‏ | قام الإنسان بالبحث عن مصادر للضوء ؟ لأن النهار كان لا يكفى الإنسان للقيام بعمله . 
٢‏ حل المصباح الكهربى محل المشاعل والشموع | لأنه يقدم مصدراً دائماً لضوء صاف › براق › خال من 
والمصابيح الزيتية فى كثير من دول العالم ؟ الدخان والأبخرة والروائح . 
۳ | تعد المصابيح الكهربية المتوهجة أكثر مصادر الضوء | لأنها توجد فى كل منزل تقریبا . 
الصناعى شيوعا ؟ 
٤‏ | تصنع فتيلة المصباح العادى من التنجستين ؟ لان لها درجة انصهار مرتفعة مما يؤدى إلى عدم 
انصهارها عند درجات الحرارة المرتفعة . 
أهمية الانتفاخ الزجاجى فى المصباح الكهربى ؟ لأنه يمنع وصول الهواء للفتيلة فيحفظها من الاحتراق. 
احتواء الانتفاخ الزجاجى فى المصباح الكهربى على | لإطالة عمر الفتيلة . 
غاز خامل ؟ 
۷ | أهمية قاعدة المضتباح الكهربى ؟ لأنها تحمل المصباح قائماً وتثبته وتقوم بتوصيل 
المصباح بالدائرة الكهربائية . 
۸ ٴ وجود قطعتين معدانيتين, بقاعدة المصابيح العادية ؟ لتوصيل الكهرباء للمصباح . 
سای سیا سای مأو سای ماو مأو مأو سای ماو مأو ماو ملو مأو ماو ماو مأو ماو ماو ماو هاو مأو ماو مأو مأو ماو مأو ماو ماو مأو ماو ماو ماو ماو ماو ماو ماو مو ماو مأو ماو مأو ماو ملو مأو ماو مأو ماو ماو مأو ماو ماو سا ماو مأو مو ماو سای ماو مأو مأو ماو ملو ماو ماو ماو ماو ماو مأو ماو مأو ماو مو ماو ماو 
م ماذا يحدث عند الإحاابة 
١‏ | صنع فتيلة المصباح من الحديد؟ تنصهر عند درجات الحرارة المرتفعة . 
؟ | وجود هواء بداخل المصباح الكهربى ؟ اشتعال فتيلة المصباح . 
۳ | عدم وجود غاز خامل داخل انتفاخ المصباج الکھربی ؟ | يقل العمر الافتراضى للفتيلة . 


NNN‏ ماو مو مو ملو ماو ملو ماو ماو ماو مو ماو مو مو ملو ماو ملو ملو ماو ماو مو ماو ماو مو ماو ماو ماو ماو ماد ماو ماو ماو ماو 


المصابيح الفلوريسنت 
٭ تستخدم مصابیح الإضاءة الفلوريسنت المعروفة باشم (المصباح النيون) فى 8# | لایدخل غاز النيون الخامل 
)١(‏ إضاءة المنازل والمكاتب . (۲) تزيين المحلات التجارية . : 5 ْ الفلو 1 
(۳) الإعلانات التجارية . )٤(‏ إضاءة متوّو_ الأنفاق . 5 00 


ولكن اشتهر هذا النوع من 


: يتركب المصباح الفلوريسنت من‎ ٠ 
أنبوبة زجاجية.‎ )١( 
فتيلتان من التنجستين.‎ )۲( 
نقاط التوصيل.‎ )۳( 
: أنبوبة زجاجية‎ )١( 
. ٭ تكون مفرغة من الهواء‎ 
. ٭ تحتوى على غاز خامل مثل غاز الأرجون وقليل من بخار الزئبق‎ 
. ه يغطى سطح الأنبوب من الداخل بمادة فسفورية‎ 
. فتيلتان من التنجستين : يوجدان على طرفى المصباح من الداخل‎ ٢( 


: نقاط التوصيل‎ )٣( 

٭ عددها أربع نقاط توصيل حيث توجد نقطتان توصيل عند كل طرف من أطراف المصباح . 

٭ تقوم بتوصيل الكهرباء إلى المصباح . 

هل تعلم : هناك نوع من أنواع المصابيح الفلوريسنت والذى يسمى بالمصابيح الفلوريسنت المدمجة 

والذى يختلف عن المصابيح العادية فى أنه : 

. يوفر فى استهلاك الطاقة‎ )١( 

(۲) له عمر افتراضى أكبر من المصابيح العادية من ۸ إلى ١١‏ مرة ء حيث : 
٭ يتراوح العمر الافتراضى لمصابيح الفلوريسنت المدمجة من ۸۰۰۰ ساعة إلى ١5٠٠١‏ ساعة . 
٭ يتراوح العمر الافتراضى للمصابيح العادية من ۷٥١‏ إلى ٠٠٠١‏ ساعة . 


يي 
م علل نا يأتى الإجابة 
١‏ أهمية مصابيح الفلوريسنت ؟ لأنها تستخدم فى إضاءة المنازل والمكاتب وتزيين 


المحلات التجارية والإعلانات التجارية. 

؟ | تسمية مصباح الفلوريسنت بمصباح النيون غير | لأن غاز النيون الخامل لا يدخل فى عمل مصباح 
دقيقة ؟ الفلوريسنت . 

۳ | يجب الحذر عند التعامل مع مصباح الفلوريسنت ؟ | حتى لا تنكسر وينتشر بخار الزئبق السام داخل الأنبوبة. 
٤‏ | وجود نقاط توصيل عند طرفى مصباح الفلوريسنت ؟ | لتوصيل الكهرباء للمصباح . 

5 | تفضل المصابيح الفلوريسنت على المصابيح العادية ؟ ١‏ لأنها توفر فى استهلاك الطاقة ولها عمر افتراضى أكبر. 


مأو ماو سای سای مأو ماو مأو ماو ماو ماو مو مأو ماو ماو ماو مأو ماو سا سای سای مو مأو ماو ماو ماو مو ماو ماو سای ماو ماو ماو مأو ماو ماو سای ماج ماو سای مأو سای سای سا سای سای سای مأو ماو ماو ماو سا ماو ماو مو ما ماو ماو مأو ماو ماو ماو ماج مأو ماو ما ماو ماو ماو مأو ماد ماو ماو مو ماد 


الدائرة الكهربية البسيطة 
تتکون الدائرة الكهربية البسيطة من : 00 
)١(‏ بطارية (مصدر للتيار الكهربى) . 
(۲) مصباح . ۹ 
(۳) أسلاك (لتوصیل البطارية بالمصباح) . 
)٤(‏ مفتاح كهربى (لفتح وغلق الدائزة) . 
لكى يمر التيار الكهربى بالدائرة لإید من : / 
)١(‏ وجود مصدر للتيار الكهربى . سلك القطب الموجب 
)٢(‏ أن تكون الدائرة مغلقة (توصيل جميع أنجزاء الدائزاة الكهربية) . كهربى بطارية 
ملحوظة هامة : القطب السالب 
فى حالة عدم توصيل أى جزء من هذه الأجزاء لا يمر التيار الكهربى بالدائرة . 8 
(يمر التيار الكهربى فى الدائرة المغلقة ولا يمر في الدات4ة المفتوحة) . فاع کین 


NNN‏ ملو ملو ماو ملو مو مو ماو مأو مو ماو ماو ماو ماد ماو مأو ماو مو 


طرق توصيل المصابيح الكهربية 
توجد طريقتان لتوصيل الصابیح الكهربية هما : التوصيل على التوالى والتوصيل علق التوازى . 
طريقة التوصيل 


عدد المسارات | يوجد للتيار الكهربى مسار واحد يسير خلاله | يوجد للتيار الكهربى أكثر من مسار يسير 
فى الدائرة . خلاله فی الدائرة», 


عند فك مصباح | لا يكمل التيار السريان و ينطفئ جميع | يسير التيار فیٗ المسارات الآخری ولا تنطفئ 
أواحتراقه المصابيح بالدائرة الكهربية . باقى المصنابييح بالدائلاة الكهربية . 
عند توصيل أكثر | تقل شدة إضاءة المصابيح حتى تضعف عند | تظل شدة إضاءة#المصابيح كما ھی 
توصيل عدد كبير من المصابيح بالدائرة . بالدائرة . 


م علل ما يأتى الإحجابة 

. عند احتراق أحد المصابيح المتصلة معا على لأنه يوجد مسار واحد یمر فيه التيار الكهربى‎ | ١ 
التوازى فإن باقى المصابيح تنطفئ ؟‎ 
. ؟ | عند احتراق أحد المصابيح المتصلة معا على لوجود عدة مسارات متفرعة يمر خلالها التيار الكهربى‎ 
التوالى فإن باقى المصابيح تظل مضيئة ؟‎ 
: تطبيق حياتى‎ 

توصيل مصابيح أضواء الزينة فى الأعياد ومناسبات الأفراح على التوازى حتى : 

. يسهل الوصول إلى المصباح المحترق واستبداله‎ )١( 

(۲) لا يؤدى احتراق أحد المصابيح إلى انقطاع التيار عن باقى المصابيح فتنطفئ . 


من ماو ماو مو مأو ماو ماو مأو ماو ماو ماو مو ماو ماو مو ماو ماو مو ماو ماو ماو ماو مو ماو ماو مأو ماو ماو ماو مو مو ماو مأو ماو ماو مأو ماو مأو مو ماو ماو ماو مو مو ماو ماو ملو ماو ماو ماو مو ماو مو مو ماو ماو ملو ملو ماو ماو مو ماو ماو مأو ماو ماو ماو ماو ماد ماو مأو ماو ماو 


توصيل المصابيح الدهربية بالمسزل 

٭ عند إنارة المصابيح الموجتوادة فى جميع غرف المنزل ثم إطفاء مصباح إحدى الغرف تظل باقى المصابيح فى 
الغرف الأخرى مضاءة 

٭ عند تشغيل أحد الأجهزة الكهربية في أحد الغرف وليكن الراديو ثم إطفاء مصباح إحدى الغرف يظل الراديو يعمل 
ولا ينطفئ . 

الخلاصة : 

ه جميع المصابيح والأجهزة الكهربية فى المنزلا موصلة |على التوازی بالمصدر الرئيسى للطاقة الكهربية . 

٭ تعمل مصابيح غرف المنزل بشكل مستقل عن بعضها (كل مصباح منها يعمل على حدة) . 

٭ تكون الإنارة فى أى غرفة مستقلة عن إنالاة أى غرفة أخرى . 

٭ إذا تم إطفاء أو تلف أحد المصابيح فى غرفة لا یوٴث ذك على المصابيح الموجودة فى باقى الغرف . 


سیا ماو سای مأو مأو ماو مأو ماو ماو ماو سای سای ماو ماو ماو مأو ماو مو سای سای سا سای ماو سای او مو سای مو مو ماو مان مان جاوما ماو حا ا مو مو مأو ماو ماو سای ماج سای ماو مأو ماو ماو سای ما ماو سای ماج ماو ماو ماو مأو مان سای ما سای ماج مأو مو ماو ماو ماو ماو ماو مو ماو ماد 


م علل ا يأتى الإحجابة 
١‏ | توصيل مصابيح أضواء الزينة فى الأعياد | لسههلة الوضول إل المصباح المحترق واستبداله وحتى لا تنطفئ 
ومناسبات الأفراح على التوازى ؟ جميع المصابيح بالعنزل عند تلف أو إظفاء مصباح منها . 


؟ | توصيل المصابيح الكهربية فى المنزل على | حتى لا تنطفئ جميع المضابيح بالظنزل عند تلف أو إطفاء مصباح 
التوازى ؟ منها. 


وو یو و ماو ماو ماو مو مأو کن و مأو ماو و مأو ماو و ماو ماو ماو او مو ماو ن ا ماو ماو ماو مأو ماو ماو مو مأو ماو مو ماو ماو ماو مو مأو ماو مان مأو ماو ماو ماو مأو ماو ماو وی ماو ماو ما ماو مأو مأو ماو مو مأو ماو ماو ماو مو ماو مو مأو ماو مان ماو مأو ماو مد 


م ماذا يحدث عند الإحاابة 
عدم توصيل أى جزء من أجزاء الدائرة الكهربية ؟ لا يمر التيار الكهربى بالدائرة . 


؟ | فك مصباح أو احتراقه عند توصيل المصابيح الكهربية | لا يكمل التيار السريان وينطفئ جميع المصابيح 
على التوالى ؟ بالدائرة الكهربية . 

۳ | توصيل أكثر من مصباح بالدائرة الكهربية على التوالی ؟ | تقل شدة إضاءة المصابيح ختى تضيغف عند توصيل 
عدد كبير من المصابيح بالدائرة . 

٤‏ | فك مصباح أو احتراقه فى مسار من مسارات المصابيح | يسير التيار فى المسارات الأخرى ولا تنطفئ باقى 
الموصلة على التوازى ؟ المصابيح بالدائرة الكهربية . 

توصيل أكثر من مصباح بالدائرة الكهربية على التوازى ؟ | تظل إضاءة المصابيح كما هى بالدائرة . 

توصيل المصابيح الكهربية فى المنزل على التوالى ؟ تنطفئ جميع المصابيح بالمنزل عند تلف أو إطفاء 
مصباح منها . 


کک سای سای ماو ماو ماو سای مأو ماو ماو و سای ماو سای مأو سای سای ماو سای ماو سای ما ماو سای ما سای ماو ماو مأو ماو سای سای سای سای ما سای ماو سای سا سای سای سای سای ماو سای سا سای سای ماو سای سای سای ماو مأو ماو ماو مو مأو ماو مو ماو ماو ماو سای ما ماو سای ما ماو مان ماو مو ماو مد 


..| 


س ١‏ : أكمل ما يأقى : 


١‏ - لع] من أنواع المصابيح ۰ 1ط 

؟ - 0.] تصنع فتيلة المصباح العادى من 089808-70 لأن له .............٠‏ مرتفعة , 

۳ - 1 يتكون المصباح الكهريى من a‏ ل 6 o‏ 

٤‏ - اعلا يحتوى مصباح الفلوريسنت على غاز یہی الخامل 

071 الل] هناك طريقتان لتوصيل المصابيح الكهربية ......................... وف‎ - ٥ 

TT Cassese Sn © تتكون الدائرة الكهربية البسيطة مڑےلےےمےےےمممی‎ 1 - ٦ 

. فى حالة توصيل المصابيح على ...ممم تقل إضاءة المصابيح بزيادة عددها‎ ].0 - ٠ 

۸ - اللا أول من اخترع المصباح الكهربى هو العالم 7- 0+" 

۹ - ل یتم توصیل المصابيح الكهربية فی المنازل على 0-0 

21521757 Cassese © os... ہے یترکب مصباح الفلوریسنت من‎ ٠ 

١‏ ہم يتم ملء الانتظاخ الزجاجى للمصباح المتوهج بغاز ...................... بدلا من 8 0 سس 

بع يحتوى مصباح الفلوريسنت على غاز .................... الخامل وقليل من بخار ا 

۳ - بير عند توصيل أكثر من مصباح بدائرة على التوالى ..................... شدة إضاءة المصابيح . 

TT كج المصابيح الكهربية تحول الطاقة ۔).........111111.... إلى طاقة‎ - ٤١ 

00 بير يمر التيار الكهربى عندما تكون الدائرة.الكهربية ............. ولا يمر عندما تكون الدائرة الكهربية‎ - ٥ 

٦‏ - بم يغطى السطح الداخلى لمصباح الفلو«يسنتيبمادة ا 

۷ - ہم تكون الدائرة الكهربية ................. #ندما توصل جميع الأجزاء المكونة لها . 

۸ - بم يوجد عدة مسارات للتيار الكهربى”فى حالة التوصیل على 00 

۹ - کے يوجد انتفاخ زجاجى فى المصباح ............ ق5 

. ومسمارية‎ ..... ٠ بم هناك نوعان من قواعد المصابيح‎ - ٠ 

ْ. 076, بم الأنبوبة الزجاجية بمصباح الفلوريسنت ملفرغة من‎ - ١ 

؟" بم يتولد الضوء فى مصباح الفلوريسنت عند موور الكهرباء فيل ي...................... و امس 

٣‏ - بعر توجد فى المصباح الفلوريسنت تاقاط ترج ونيا 

٤‏ - ي یوجد مسارات متعددة عند توصيل المصابيح على .............. وإذا احتلاق أحد المصابیح سی لائن 
المصابيح . 

٣تب ہم لا توصل المصابيح الكهربية فى المنزل على سس‎ - ١ 

. بر هناك نوعان من قواعد المصباح : الأولى ..................... والثانية يكون بها ۰ ...... جانبیان‎ - ٦ 

۷ ہم یتم ملء الانتفاخ الزجاجی بالمصباح المتوهج بغاز ......................... بدلا منيغاز لہ .- 

۸ - كم تتميز المصابيح الكهربية المدمجة بتوفيرها .......................... وزيادة م 5-4 


جا سای مأو مأو مأو مو مأو مأو مأو مو مو ماو مأو مو ماو ماو ماو مأو مو ماو ماو ماو ماو سای سای ماو سای سای ماو سای ماو مو سای ماو ماو مو مو مأو سای ماج مو مو سا سای مو مو ماو ماو ماك ماو ملو ماما اج سای ماو ماد سای سای ماو سا مو مأو مأو مو مو ماو ماو ما مو مو ماو ماد ماد ماد 


س ۲ : ضح علامة ر۷ أو علامة 2 أمام ما يلى : 


. توصل المصابيح الكهربية فى المنازل على التوازى‎ ]0 ١ 

۲- للا يحتوى انتفاخ المصباح الكهربى على الهواء الجوى . 

۳ - 0.] تتوهج قاعدة المصباح الحلزونية داخل المصباح الكهربى نتيجة مرور التيار الكهربى فيها . 
٤‏ - [ يحتوى الانتفاخ الزجاجى للمصباح الكهربى على غاز الأكسجين . 

ه ‏ اا تسمى مصابيح الفلوريسنت بمصابيح النيون لاحتوائها على نيون خامل. 

. بر يصنع فتيل المصباح من النحاس‎ - ٦ 

۷- ہم تثبت شدة الإضاءة بزيادة عدد المصابيح فى دائرة كهربية على التوازى . 

۸ - ہے فى التوصيل على التوالى كلما زاد عدد المصابيح ظلت شدة الإضاءة كما هى . 
۹ - ہم في المصباح الكهربى يتم تحويل الطاقة الكهربية إلى طاقة كيميائية . 

. ي يصنع فتيل مصباح الفلوريسنت من الألومنيوم‎ - ٠ 

. ہم يمر التيار الكهربى في الدائرة المغلقة‎ ١ 


. کم يوجد نقطتا توصيل عند كل طرف من المصباح الفلوريسنت‎ - ٣۲ 

۳ - ہم تحتوى مصابيح الفلوريسنت على قليل من بخار الزئبق. 

. بم فى التوصيل على التوالى يكون للتيار مسارات فرعية‎ - ٤ 

. بم تظل المصابيح في الدائرة الكهربية تعمل عند توصيلها على التوازى فى حال تلف مصباح‎ - ٥ 
. بم البطارية مصدر التيار الكهربى في الدائرة الكهربية‎ - ٦ 

۷ - بي طريقة توصیل المصابيح على التوالى لا تتأثر إضاءتها بزيادة عددها . 

۸ - بم يغطى سطح أنبوب مصباح الفلوريسنت من الداخل بطبقة من النحاس . 

۹ - ہم عند غلق الدائرة الكهربية البسيطة يمر تيار كهربى ويضئ المصباح . 

. يم يوجد فى مصباح الفلوريسنت فتيلة واحدة من التنجستين‎ - ٠ 

. ہم تظل شدة الإضاءة ثابتة فى التوصیل على التوالى‎ "١ 

۲ - بم فى التوصيليعلى التوازى يوجد مسار واحد للتيار الكهربى . 

٣‏ - بج المصابيحخ الكهربية من أكثر مصادر الضوء الطبيعية شيوعا. 

. م جميع المصابيح الكهربية تحتوى على غاز النيون‎ - ٤ 

5 بم عند توصیل ,عدة مصابيح كهربية بالدائرة على التوالى تقل شدة إضاءة هذه المصابيح . 
٦‏ - ہم فى طريقة توصيل/المصابيح على التوازى يتم توصيل المصابيح بعضها تلو بعضها الآخر . 
۷ - بير يوجد فى مصابيح الفلوريشنت فتيلة واحدة من التنجستين . 


مأو ما ماو ماو مو مو ملو مو ماو ماو ماو ملو مو ماو ماو مو ماو مان ملت ماو ہی من ڈو ہی رہ باه ملو ماد ماو ا ا ای مأو ماو مو مأو ماو ماو ماو مو ماو ماو مأو ماو ماو ماو مو ماو ماو مو مأو ماو ماو مأو ماو ماو ماو مأو ماو ماو مو ماو ماو ماو مأو ماو ماو ماو مو ماد 


١‏ - [0.] فى المصباح الكهربى يتم تحويل الطافة الكهربية إلى طاقة حركية. 

؟ - 0 تصنع فتيلة المصباح العادى من الكربون/. 

۳ - 61 فى طریقة توصیل المصابيح على التوازی یتم توصیل المصابیح تلو بعضھا الآخر, 

٤‏ - اا يوجد نقطتا توصيل عند كل طرف من أطراف الکصباح العادى. 

٥‏ - 1 يتم توصيل المصابيح الكهربية فى المنزلرعلى التوالى! 

٦‏ - 1 يحتوى الانتفاخ الزجاجى للمصباح العادى على غاز الهيدروجين. 

۷ - 0] يوضع فى المصباح الكهربى غاز نشط لإطالة عمر الفتيلةا. 

۸ - 0 تتكون الدائرة الكهربية البسيطة بطارية ومصباح وعازل لتوصيل البطاريةيثالمصباح . 
۹ - 1[ توجد نقطتا التوصیل على طرفى سلكى المصباح من الداخل . 

٠‏ م يحتوى مصباح الفلوريسنت على غاز النيون الخامل. 

. ہم عند توصيل أكثر من مصباح بدائرة كهربية على التوالى تزداد شدة إضاءة المصابيح‎ ١ 
_ . به يتم توصيل المصابيح الكهربية فى المنزل على التوالى‎ - ۲ 

. عير تكون الدائرة الكهربية مفتوحة عند توصيل جميع أجزائها معا‎ - ٣ 

. ہم يستخدم المصباح العادى فى تزيين المحلات التجارية‎ ١4 

. بع يغطى سطح الأنبوبة الزجاجية لمصابيح الفلوريسنت من الداخل بمادة شمعيّة‎ ١٠ 

. بم لا يمر التيار الكهربى عندما تكون الدائرة مغلقة‎ - ٦ 

۷ - ہم المفتاح الكهربى فى الدائرة الكهربية هو مصدر التيار الكهربى . 

۸ - بم تكون الدائرة الكهربية مفتوحة عند إضاءة المصباح في الدائرة . 

4 بم العالم توماس ألفا أديسون مخترع روسى . 

. بير تقل إضاءة المصابيح فى حالة التوصيل على التوازى‎ ٠ 

١‏ ہم المدفأة تقوم بتحويل الطاقة الكهربية إلى طاقة ضوئية. 

۲ - م يمر التيار الكهربى فى عدة مسارات عند توصيل المصابيح الكهربية على التوالى . 
٣‏ - بير تعد الشمس من أكثر مصادر الضوء الصناعى شيوعا . 

. م يحتوى مصباح الفلوريسنت على قليل من بخار الماء‎ - ٤ 

٥‏ - بم مخترع المصباح الكهربى هو أرشميدس. 

٦‏ - ہم تظل المصابيح فى الدائرة الكهربية تعمل عند توصيلها على التوالى فى حال تلف مصباح. 
۷ - بعر يتم توصيل المصابيح الكهربية على التوالى فى مسارات متفرعة . 


0-7101 أى مما يلى يوجد فی مصباح الفلوریسنت ولا يوجد فی المصباح الكهربى المتوهج‎ 1 - ١ 

( غاز النيون - غاز الأرجون - بخار الزئبق ) 

؟ - لا يفضل استخدام التنجستین فی صناعة المصابيح الكهربية 070 

(لأن درجة انصهاره منخفضة - لأنه ردئ التوصيل للكهرباء - لأن درجة انصهاره مرتفعة ) 
٣‏ - [0].] عند احتراق مصباح كهربى موصل على التوالى فى دائرة كهربية مع عدة مصابيح كهربية ء فإن باقی 


المصابيح 00000 (تقل شدة إضاءتها ‏ تزداد شدة الإضاءة ‏ تنطفئ ) 
٤‏ - [].] تصنع فتيلة المصباح الكهربى من مادة .............. ( التنجستين - الالومنیوم - الحدید - النحاس ) 
ه [0].] عند توصيل مصباح كهربى فى دائرة كهربية على التوالى مع عدة مصابیح كهربية فان شدة إضاءة هذه 
المصابيح سس (تقل تزداد تتضاعف - تظل ثابتة ) 
٦‏ - لع عند توصيل«مضباح كهربى عدة مصابيح على التوازى فى دائرة كهربية فإن شدة هذه المصابيح 00ت 
( تقل - تزداد - تظل ثابتة - تنعدم ) 
۷- ك تحتوى الأنبوبة الزاجاجهة فی مصباح الفلوريسنت على ٦٤بپ-0--0-1987-4-:.: ‏ 
٠‏ (هواء - غاز الأرجون - غاز الأرجون وقلیل من بخار الزئبق - غاز النيون ) 

۸ - بي يغطى سطح أنبوبة الفلوریسنت من الداخل بطبقة من ................. ( النحاس - مادة فوسفورية - الزئبق ) 
4 ہے تقوم ...مم بتحؤايل الطاقة,الكهربية إلى طاقة ضوئية . 

( الشموع 4االمصابيح الزايتية ‏ المصابیح الكهربية ) 
٠‏ بي مخترع المصباح الكهربى هو العالم ٠‏ .. (إسحق نيوتن - أرشميدس - توماس أديسون ) 
١‏ بم لقاعدة المصباح المتوهج كل الوظائف التالية ما عدا 9 سس 

( تحمل المصباح قائما!ل تتوهج وينبعث منها الضوء - توصل المصباح بالدائرة الكهربية ) 
۲ - بم كل مما يلى من مكونات المصباح الفلوريسنت ما عدا ا 

( نقطتى التوصيل - سلكا,تحاسيا سميكا - أنبوبة زجاجية ) 
٣‏ - کے يحتوى مصباح الفلوريسنت على غاز خامل هو ............ الهيليوميت الارجون - النيون - الاکسجین ) 
٤‏ - بم عند توصيل المصابيح الكهربية على التوالیٰ فإنه یوجد للتيار الكهربئ ھت 

( مسار واحد - مساران - عدة مسارات ) 
٥‏ - بم يحتوى مصباح الفلوريسنت على غاز خامل مع قليل من بخار ..ل.......... (الأرجون - الزئبق - الفسفور ) 
٦‏ - بم توصل مصابيح الزینھ على a‏ ( التؤالی _«التوازى - التوالی والتوازى ) 
۷ - کے لكى یمر تيار كهربى فى الدائرة الكهربية يجب أن تكون الدائرة ...ا 
١‏ ( مفتوحة! -مغلقة - بها مصباح كهربى ) 

1 ہم تحتوى مصابيح الفلوريسنت على قليل من ................... ( الأكسجين - النيتروجين - بخار الزئبق ) 
۹ - بج يحتوى مصباح الفلوريسنت على ........... من التنجستين . ( فتيله - فتیلتین' - ثلاث تال - لا يوجد ) 
٠‏ بير توصيل المصابيح على التوالى يؤدى إلى ........ فی شدة إضاءة المصابيح . ( نقص - زيادة ‏ كلاهما معا ) 
١‏ - بم كل الغازات التالية تستخدم فى المصباح الكهربى ما عدا ............. الأرجون «النيون - الهواء الجوى ) 
۲ - بي مصدر التيار الكهربى فى الدائرة الكهربية بية .................... (البطارية المصباجا- المفتاح ) 


مأو ماو مأو سای مأو مأو ملو مأو مأو ماو ماو ملو ماو ماو ماو مو ماو مو مو ماو ماو ملو مو مأو ملو مو ماو ماو ماو مأو ماو ماو سای مأو ماو ماو ماو مأو ماو ملو مو سای ماو مأو سای ماو مأو ماو ماو ماو مو ماو ماو مو مو ماو ماو مأو ماو ماو ماو مو ماو ماو مو ماو ماو ماو مأو ماد ماو ماو مو ماد 


١‏ 0] وسيلة لتحويل الطاقة الكهربية إلى طاقة ضوئية. 

؟ - الل] طريقة یتم فيها توصيل المصابيح الكهربية واحذا تلو الآخر ء وتقل شدة إنارة المصابيح كلما زاد عددها . 
۳ - الل طريقة یتم فيها توصيل المصابيح من خلال مسارات فرعية ولا تتأثر إضاءة المصابيح بزيادة عددها. 

٤‏ - 0.] سك لولبی رفيع مصنوع من التنجستين يوجد بالمصباح. 

. ك نوع من المصابيح أقل استهلاكا للطاقة وعمرها الافتراضى كبير‎ - ٥ 

. بج غاز خامل يملأ تجويف المصباح الكهربى‎ - ٦ 

۷- بير تحمل المصباح قائما وتثبته وتقوم بتوصيله بالدائرة الكهربية . 

۸ - بير تتكون من بطارية ومصباح وأسلاك ومفتاح كهربى لتوصيل البطارية بالمصباح. 


وجج ہہ ا ا ا ا ا اا ااا مم م مسح اسم 


4 - بع مسار مغلق تمر خلاله الشحنات الكهربية . 

٠‏ - م طريقة توصيل المصابيح الكهربية فى المنازل. 

. بم مادة يصنع منها فتيل المصباح الكهربى‎ ١ 

. بيع سريان الشحنات الكهربية خلال مادة موصلة للكهرباء‎ - ٣" 

. بم نوع من مصابيح الفلوريسنت يوفر الطاقة‎ - ١* 

. م طريقة لتوصيل المصابيح الكهربية يتم توصيلها في مسارات مختلفة‎ - ٤ 

بير مصابيح تتركب من : أنبوبة زجاجية - فتيلتين من التنجستين - ٤‏ نقاط توصيل . 
٦‏ - بي طريقة لتوصيل المصابيح يوجد فيها مسار واحد للتیار . 

۷ - کے مصابيح تولد الضوء عن طريق مرور تيار كهربى فى بخار أو غاز . 

۸ - ہم غاز يدخل في صناعة المصباح الكهربى لإطالة عمره . 

۹ - بم مصدر دائم لضوء صاف براق خال من الدخان والأبخرة . 

. ي مادة توجذ في المصباح الفلوريسنت ولا توجد في المصباح المتوهج‎ - ٠ 

. كم طريقةايتم فيها توصيل المصابيح الكهربية وتنطفئ جميعا إذا احترق أحدها‎ - ١ 
. غاز خامل لا یدخٌفی صناعة مصابيح الفلوريسنت ولكن اشتهر هذا النوع من المصابيح باسم هذا الغاز‎  "؟‎ 
. مصابيح تعتمد فكرة غملها على تسخين وتوهج الفتيلة بالكهرباء‎ - ٣ 


وو رو و مأو ماو مأو ماو مأو و و و و و و و و ور رر اوماد مما ماو ماو ماو ماو ماو ماك ماو ماو ماو ماو ماو ماو مأو ماو اواو کان کا کن کن کان کان کا کا کان کان کا کار کان کان ای کارا کان کان ان کان کا کا کی کک کا کا کی کی کی کی ا ماد 


١‏ لعا وجود قطعتين معدنيتين بقاعدة المصابيح العادية. 

؟ - 0] توصيل المصابيح الكهربية فى المنزل علق التوازى. 

۳ - 1 تصنع فتيلة المصباح العادى من التنجستين؛ 

. الل توجد قاعدة نحاسية فى المصباح الكهربى‎ - ٤ 

٥‏ - لع يحتوى الانتفاخ الزجاجى للمصابيح على غاز خامل بدلا من الهواء. 
٦‏ - 1 يستخدم الأرجون بدلا من الهواء فى المصباح الكهربى. 
٠‏ - 0.] توصيل مصابيح الزينة على التوازی وليس على التوالى . 
۸ - ہے ينصح باستخدام مصابيح الفلوريسنت المدمجة. 

۹ - يمر وجود نقاط توصيل عند طرفى المصباح الفلوريسنت . 

. بم لا يملأ الانتفاخ الزجاجی فى المصباح الكهربى بالهواء‎ - ٠۰ 
. ہم أهمية الانتفاخ الزجاجى للمصباح المتوهج‎ - ۱ 


مأو ماو ماو سای ماو ماو ماو مو مأو ماو ماو و مأو ماو مو مأو سای سای مأو ماو ماو مو سا ماو و مأو ماو ماو ماو مأو ماو ماو مو ما ماو سا سای ماو ماو سا ما سای سای مأو ماو سای ماو مو سای ماو سا ماو ساسا ماو مان ماو مو مأو ماو مو سا ماو ماو سای ماج ماو مو سا ماو ماو ماو ماو مو مد 


س ۷ : ماذا يحدث فى الحالات الآتية : 


].٢ ١‏ صنعت فتيلة المصباح الكهربى من الحديد. 

؟ - الع وجود هواء بداخل المصباح الكهربى. 

۳ - 0 توصيل المصابیح الكهربية فى المنزل على التوالى. 

. استبدال سك التنجستين فى المصباح الكهربى بآخر من النحاس‎ ]]( - ٤ 

5 الل] لم يوجد غاز خامل بالمصباح الكهربى . 

5 لع فتح الدائرة الكهربية من خلال المفتاح الكهربى . 

- بع احترق أحد المصابيح المتصلة على التوالى فى دائرة كهربية مغلقة. 
۸ - ي توصيل أكثر من مصباح بالدائرة الكهربية على التوازى . 

۹ - بع عدم وجود القطعتان المعدنيتان بقاعدة المصباح الكهربى. 

. م زيادة عدد المصابيح المتصلة معا على التوالى فى الدائرة الكهربية‎ - ٠ 
. كم احترق أحد المصابيح المتصلة مع مصابيح أخرى على التوازى‎ - ۱ 
کے مرور تيار كهربى مناسب فى فتيلة التنجستين فی المصباح الكهربى.‎ - ۲ 


جا سای مأو مأو سای مو مأو ماو مأو ماو ما سا کان کان سا کان کان ماك سای سای ماو سای سای سای سای سای سای سای سای سای ماو مو سای سای مو ماو مو مأو سای ما کن کان کان مان سای سای ماو سای سای ماو سای ماك سای ماو ماو مأو مو مأو ماج سای ماج ماج مو سا سای ما ما ما ما ما ما اہ ماد ماد 


..| 


س ۸ : ما المقصود بكل من : 


. الدائرة الكهربية البسيطة‎ 6 - ١ 

۲ - ك توصيل المصابيح الكهربية على التوالى . 
٣‏ - توصيل على المصابيح الكهربية التوازى . 

؛ - المصباح الكهربى. 

. المصابيح المتوهجة‎ - ٥ 

. فتیل المصباح الكهربى‎ - ٦ 


وو سا سا اہ سای سا ما ماو ماو سای سای سای سای سای سای سای سای مأو سای مأو سای سای مو حا ا مأو مو ما سای سای مو سای سای ما سا ماج مأو سای ما سا ما کان سای سای سای کان کان کان سای سای سای سای سای سای سا مو مأو ماو سای ما ماج ما ما سای ما ما ماد ماج ما ما ما اہ ماد 


س ٩‏ : 1 صل من العمود رأ ما يناسبه من العمود رب : 


. المصباح الكهربى ) يكون على التوالى‎ )١( 

(۲) توصيل المصابيج, بالمنازل ) يكون على التوازی  .‏ _ ۱ 

)٣(‏ فتيلة المصباح ) يقوم بتحويل الطاقة الكهربية إلى ضوئية. 
) مصنوعة من سك النيكل كروم . 
),مصنوعھ من سك التنج لتنجستين . 


ویو و مأو مأو مأو مأو مأو مأو مو ہا و ماو رو کی و و و و و و ہہ و رر رتو رد کک کی و وی وھ وج مو و ماو ماو ماو ماو ماو ماو ماو ماو ماو ماو ماو ماو ماو ماو ماو ہی ہہ ہي می یو یھی وو رش 


س ٠١‏ : قارن بین كل من : 
١ -١‏ التوصیل على التوالى والتوصيل على التوازى 
(من حيث : شدة إضاءة المصابيح - نزع أحد المصابيح من الدائرة ). 
؟ - 1 المصباح الكهربى المتوهج والمصباح الفلؤریسئنتِ ( من حیث : التركيب ). 


سیا سیا سای مأو مأو ماو مأو ماو ماو ماو مو سای ماو ماو ماو مأو ماو او ماج سای مو سا ماو سای ماو سا مأو ماو مو سا مان سا ما ماو ماو سا سا ماو مو سا تاج سای ماو سای سای سای مو سا ا اہ سا ماو ماو مو ما ماو ماو مأو ماو ماو ماو ماج ماو ماو ما ماو ماو ماو مأو ماو ماو ماو سا ماد 


س ١١‏ : اذكر وظيفة واحدة لكل من : 


 - ١‏ الانتفاخ الزجاجى فى المصباح الكهربى. 

؟ ‏ به قاعدة المصباح الكهربى. 

۳ - ہم فتيل التنجستین . 

. ك مصابیح الفلوريسنت المدمجة‎ - ٤ 

ه ‏ ہم مصابيح الفلوريسنت . 

٦‏ - ہے غاز الأرجون الخامل داخل المصباح الكهربى. 
۷- مم نقاط التوصيل فى مصباح الفلوريسنت . 

۸ - بع المادة الفسفورية فى مصباح الفلوريسنت . 

4 توصيل المصابيح الكهربية فى المنزل على التوازى . 


مأو سای سای مو سای ماد مأو ماو ماو ملو مان سای سای سای ماو ماو سای سای سای مأو ماو ماو مأو سای سا مو مأو ما سای ما کن ما ما ما ما کان کان ما کن ماو سای سای سای سای سای ماو سای ماو سای ماو مو سای سای سای سا مو مو سای مو سای ماج ما ماو ما ما مو ما ماد ما ما ما ماد ماد 


أسئلة متنوعة 

)١(۔-‎ : كج من الشكل المقابل أجب‎ - ١ 
(أ) ما الذى يمثله الشكل ؟ لاڈ‎ 
(۳۴ . (ب) اكتب ما تدل عليه الأرقام‎ 
ا ا‎ ١ 
ESS سح‎ Oh E a مہمسس‎ 
نی ری ری ریر ریپ ری یں رر یرپ بر لی رر نی یب‎ 6 
)۵( (ج) الشكل الذى أمامك فی الرسم يحول الطاقة ................. إلى الطاقة 3 سے‎ 


واإسَسھَُُٔ'  _‏ چ چ چ کم 
؟ - ج من الشكل المقابل أجب : فق 

1 - مستعينا بالشكل الذى أمامك أب :+ 0 

۲ -_الشكل يمثل 2 


111111107 الجزء رقم (۲) مصنوع من‎ - ٤ 
الجزء الذى يمنع وصول الهواء إلى الفتيلة ويحفظها من الاحتراق رقم .232ئ0‎ - ٥ 
على الهواء الجوى ؟‎ )١( ماذا يحدث إذا احتوى رقم‎ 5 
: من الشکل المقابل‎ - ۳ 
(أ) ما الذى يمثله الشكل ؟‎ 
. (ب) اكتب ما تدل عليه الأرقام‎ 
ا ا 5 و‎ 
(ج) ما الغازات الموجاتاةإداخل الجزء رقم (؟) ؟‎ 
: ك انظر إلى الشكل المقابل ثم اجب‎ - ٤ 
. (أ) أكتب البيانات الدالة على الأرقام الموجودة على الشكل‎ 
۲ 3ے‎ 


(ب) لكى يضئ المصباح لابد أن یکول الجزءلارقم san )٣(‏ 
( مغلقا - مفتوحا - لیس له أهمية ) 
5 - ك أى من الدائرتين يتم فيها إضاءة المصباج الكهربي ؛ 


CT rî 


0( 
٦‏ - كج لاحظ الشكاين المقابلين ثم أجب : 
١‏ - ما طريقة توصیل المصابيح فى كل حالة ؟ 


ES o al 01 0‏ 
(ب) 72ہ وي 007 (ب) 
۲ -اختر : شدة إضاءة المصابیح فى الشكل (أ) ............ شدة إضاءة المصابيح فى الشكل ر). 


( أكبر من - أقل من - تساوى ) 
۳ - أيهما يفضل استخدامه فى المنزل ؟ ولماذا ؟ 
۷ - ك ضع خطا تحت الكلمة المختلفة وعبر عن الباقى بمصاح علمى : 
حجر بطارية - نقاط توصیل - سك نحاسی - مصباح كهربى . 
۸ - ج من الشكل المقابل اختر الإجابة الصحيحة : 
١‏ طريقة توصيل المصابيح ys‏ 
( على التوالى - على التوازى - بعضها على التوالى وبعضها على التوازى ) 
؟ ‏ إذا تلف أحد المصابيح فان إضاءة باقى المصابيح 
( تستمر - تتوقف ) 
۹ - بم من الرسم المقابل اجب عما يأتى : 
١‏ - الطريقة التی وصلت بها المصابيح الكهربية هى 0 
؟ ‏ إذا زاد عدد المصابیح فإن شدة إضاءة المصابیح الأخرى 


: م فی الدائرة الكهربية التی أمامك اذكر‎ - ٠ 
. نوع توصيل المصابيح‎ - ١ 


: فى الدائرة الكهربية المقابلة‎ 22-١ 
. وضح طريقة التوصيل‎ - ١ 


۹ - كج فى الدائرة المرسومة بالشكل : 
۱- ما طريقة توصيل المصابيح ؟ 


؟ - ماذا يحدث لإضاءة المصابيح عندافتح المفتاح ؟ مع ذكر السبب . 


الطاقة الکھربائیة : 


٭ من الصعب أن نتخيل العالم من حولنا دون طاقة كهربائية . 
٭ نستخدمها فى (طهى الطعام وحفظه باردا - إنارة منازلنا - تزويد أجهزتنا ولعبنا بالكهرباء) . 
٭ يتزايد استخدامنا لها نتيجة لزيادة حاجتنا لهذا النوع من الطاقة . 


٭ أصبحنا لا نستطيع الاستغناء عنها . 


٭ على الرغم من الفوائد الكثيرة للكهرباء فى حياة الفرد والمجتمع إلا أنها تشكل خطورة على سلامة الأرواح 
والممتلكات وقد تكون سبباً فى وقوع الحرائق والانفجارات أو وفاة الكثير من الناس . 
٭ الكهرباء خطرة على كل من يتهاون أو يهمل احتياطات السلامة والتعليمات الواجب إتباعها أثناء التعامل معها . 


سا سا ما ما مہ صا ما ات صا صا ما می ات ما صا شا سا سا حا می سا میا سیا سیا سا سا سا سا سا سای سا سا سا سا سا حا سا سا جا سا جا سا حا سیا سا سا سا سای سا جا سا سا سا سا سا سا ماج سا سا ماج ماج سا سا ماج سا سا ا ساد ماد ماج ماج پا 


ا مواد الموصلة والمواد العازلة للدهرياء 
تصنف المواد حسب توضیلھا للكهرباء إلى مواد موصلة ومواد عازلة . 


٠‏ هه 


وجه المفار 
التعریف 


البلاستيك ء المطاط ؛ الخشب › الزجاج ء الورق 


معدنية ء ساق من اليد › التكلاس ء 


الألومنيوم) . 
تقوم بإكمال الدانرة (جعها مغلقة) مما 
يؤدى إلى سريان التيار الكهربى في 
الدائرة بالكامل . 
معلومة إثرانية : جسم الإنسان موصل جيد للکھرباءان 7١‏ / من جسم الانسان يحتوى على ماء به أملاح ذائبة . 
أى أن : الماء غير النقى موصل للتيار الکھربی . 


اک مأو سا مأو سای سای سای سا سای سای و مأو ماو سای سای مأو سای سای سای سا سای سای سا سای سای سا ا سای سای ماو سای ی سا مو ماو سا رای اچ سای سای ماو مأو سای سا ما ماو سا سا ا مأو سای مأو سای مأو سای سای ما ما سا ماو ما ماد سای سای 


عند وجودها 
بالدائرة الكهربية 


م علل لما يانى 
١‏ | يتزايد استخدامنا للكهرباء ؟ 


سلامة الأرواح والممتلكات ؟ 


€ امم | © اکے 


المطاط ؟ 


م ماذا يحدث عند 
١‏ | وجود المواد المعدنية فى الدائرة الكهربية ؟ 


٢‏ | وجود المواد العازلة فى الدائرة الكهربية ؟ 


تطبيقات حياتية : 


؟ | على الرغم من فوائد الكهرباء إلا آنها تشكل خطورة على 


يعتبر الحديد من المواد الموصلة للكهرباء ؟ 

يعتبر البلاستيك من المواد العازلة للكهرباء ؟ 

تصنع الأسلاك الكهربية من النحاس أو الألومنيوم ؟ 

تغطى أسلاك الكهرباء ومقابض الأدوات الكهربية بالبلاستيك أو 


عدم سريان التيار الكهربى في الدائرة . 


الإحسابة 
نتيجة لزيادة,حاجتنتاالهذا النوع من الطاقة . 
لأنها قد تكثون سبباً فى وقوع الحرائق 
والانفجارات أو وفاة الكثير من الناس.. 
لأنه يسمح بسريان الكهراباع' خلاله . 
لأنه لا يسمح بسريانهالكهرباء خلاله . 
لأنها مواد جيدة التؤصيل للكهرياء . 
لأنها مواد عازلة للكهرباء . 


ماو سای مأو ماو ماو ماو سای مأو ماو ماو و مأو ماو و سای سای سا سا ماو ماو سا سا ماو و مأو ماو ماو ماو مأو سای ماو سا ماج ماو مو سای ماو ماو سا ما سای سای مأو ماو سای ماو سای سای ماو ماج سای ماو ماو مأو ماو ماو مو ماج ماو مو ماو ماو ماو سای ماج ماو مو سا ماو ماو ماو ماو ماو مد 


الإج ےا بة 
تقوم بإكمال الدائرة (جعلها مغلقة) مما يؤدى إلى سريان التيار 
الكهربى فى الدائرة بالكامل . 


لا تغلق الدائرة مما يؤدى إلى عدم سريان التيار الكهربى فى 
الدائرة 


٭ تصل الكهرباء إلى منازلنا من محطات توليد الطاقة . 
٭ ينتقل التيار الكهربائى عبر كابلات معدنية محمولة بأعمدة عالية . 
٭ هذه الكابلات تكون مغلفة بمواد عازلة طويلة تمنع التيار الكهربائى من الانتقال من الكابلات إلى الأعمدة . 


لا تغلق الدائرة (جعها مفتوحة) مما يؤدى إلى 


المواد الموصلة للكهرباء المواد العازلة للكهرباء 
المواد التوإتسمح بسريان الكهرباء خلالها | المواد التى لا تسمح بسريان الكهرباء خلالها 


الموادا المعانيية (مسمار ,,مفتاح ؛ عملة 


اا ججج ج ججج ججج ج بيس ئش سس --پ ء111 


أخطار الكهرياء 

تعتبر الکشرباء : 

. آمنة : إذا تم التعامل معها بحرص‎ )١( 

(۲) خطرة : إذا تم التعامل معها بإهمال أو بطريقة خاطئة . 

الإصابات الناتجة عن سوء استخدام الشّشرباء : :۱ 

(ا) الإصابات المباشرة : تتضمن الحرائق الناتجة عن الكهرباء والصدمة الكهربية والحروق . 

02 الإصابات غير المباشرة : تؤدى إليها الكهرباء ولا تكون سببا مباشرا فيها مثل الإصابات‎ )٢( 

الناتجة عن السقوط من فوق سلم مثلاً أثناء التعامل مع الأدوات الكهربية. ا 

ما ملو ملو مأو ماو مأو مأو ماو ماو ملو ماو مأو ہو مو ماو ماو وی ماو ماو مأو ہو و و نو ماو ملو مأو ماو مأو وو ماو ماو ماو مو ماو مأو ماو مأو مأو ملو ماو ملو ملو مأو ماو مأو مو ماو ماو ملو ماو مو ماو ہی ہر ملو ملو ماو ماو ماو مأو ماو ملو ملو 
م علل نا یأتی الإجابة 
١‏ | تغلف الكابلات المعدنية بمواد عازلة طويلة ؟ | حتى تمنع التيار الكهربى من الانتقال من الكابلات إلى الأعمدة . 
۲ | قد تسبب الكهرباء,إضابات غير مباشرة ؟ لان الكهرباء لا تكون سببا مباشرا فيها مثل الإصابات الناتجة 
عن السقوط من فوق سلم أثناء التعامل مع الأدوات الكهربية . 


NNN‏ شش شع عشششعغعھھھھھش شش عٹععععشعشعششعشکعشسش مأو ماو ماو 


(1) الحريق الناتج عن الكهرياء 


اسبایه : 1 يستخدم المساء فسى 
)١(‏ وضع جهاز كهربى يولد حرارة ( مكواة ء مدفاة » أباجورة ء سخان ) بالقرب من بعض | إطفاء الحريق العادى 
الأشياء القابلة للاشتعال ( المفروشات ٠‏ الستائر › السجاد ء الملابس ) مما يؤدى إلى | نمالا دمكننا 
حدوث حريق نتيجة اشتعال هذه المواد . 2 3 
(۲) زيادة التحمیل الكهربى عن طريق تشغیل أكثر مڻ جهاز عن طريق قابس (فيشة) واد ا 
(۳) عدم فصل التيار الكهربى عن الأجهزة الكهربية(التى تولد حزارة بعد استخداتتها مما يؤدى ١‏ 2 7 
إلى زيادة درجة حرارة الجهاز مما يؤدى إلى |اشتعالها . لكهرباء 
ملو ماو مأو ملو ماو ماو مأو مأو مأو مو ماو ملو مأو ماو ملو ماو ملو مأو و ماو ملو ملو ملو ماو ملو ملو مأو ملو ملو ملو مو مأو ملو ملو ہو ریو و ملو ماو ماد ملو جاو ملو مأو ملو ماو مأو مأو جورخ شش و مأو مأو ماو وخ شض ماو ماو ماو ماو ماو ماو ملو 
م علل نا یاتی الإجابة 
١‏ | عدم وضع جهاز كهربى يولد حرارة بالقرب الآن ذلك قد یؤدی إلى حهوثاحريق نتيجة اشتعال هذه المواد . 
من بعض الأشياء القابلة للاشتعال ؟ 
۲ خطورة تشغیل أكثر من جهاز عن طريق | لان ذلك قد يؤدى إلى رخدوث جريق نتيجة زيادة التحميل 
قابس واحد ؟ الكهربى . 
* | خطورة عدم فصل التيار الكهربى عن الأجهزة | لأن ذلك قد يؤدى إلى زيادة درجة حرارة الجهاز مما يؤدى إلى 
الكهربية التى تولد حرارة بعد استخدامها ؟ |اشتعالها. 
٤‏ | لا يمكن إطفاء الحريق الناتج عن الكهرباء | لأن الماء غير النقى من المواد السائلة,جيدة التواصيل للكهرباء 


استخدامه فى إطفاء 


بالماء ؟ فاستخدامه يزيد من الحريق وقد يؤذى الأشخاض المنقذين. 
مو مأو ماو مأو ماو ملو ملو ماو ملو ملو ماو ملو ماو ملو ماو NNN‏ 
رك الصدمة الدهربية 


٭ تحدث الصدمة الكهربية نتيجة مرور التيار الكهربى خلال جسم الإنسان . 
٭ فى أحيان عديدة تسبب الصدمة الكهربية الوفاة . 
ها تد الاظرار الثاتجن عن الصدمخ المكيربية على + 

: شدة التيارالمارفى جسم الإنسان‎ )١ 

بزيادة شدة التيار الكهربى يزداد الضرر . 

: الزمن الذى استغرقه التيار للمرور بجسم الإنسان‎ )٢( 

بزيادة زمن مرور التيار يزداد الضرر . 


1 ججح حح ڪڪ 


٭ تحدث الصدمة الكهربية عندما يكون الجسم جزء من دائرة كهربية ویؤدی إلى إكمالها( غلقها ) مما يؤدى إلى 
سريان التيار الكهربى من أحد أجزاء الجسم وخروجه من جزء آخر ويحدث ذلك عندما تكون ملامسأل : 
(۱) سلك غير معزول : يمر به تيار كهربى بأحد أجزاء الجسم وملامساً للأرض بجزء آخر . 
)٢(‏ سلك غبر معزول : يمر به تيار كهربى بأحد أجزاء الجسم وملامساً لمادة موصلة للكهرباء متصلة بالأرض . 
(۲) سلكين : متصلين بمصدر كهربى . 
بای سای سای مالو ماو سای ملو ملو ملو سای سای سای مأو سای ماو سای سای مأو سای ماو مأو سای مأو سای ماو ملو سای مو ملو ملو سای سای ملو ملو سای سای ماو ملو ملو ماو ماو مأو ماو مأو ماو ماو مأو سای ماو ملو ماو مأو مو ملو ملو ملو سای ملو ملو ملو سای سای ماو ماو ماو ماو ماو مو ماو ماو ماو ماو ملو 
٣(‏ الحروق الناتجة عن التيار الدهربى 
© تسبب الحروق : تدمیراً لأنسجة الجسم . 
© تعدث الحروق نتيجة ملامسة : 
)١(‏ أحد أجزاء الجدتة مباشرة لمصدر للتيار الكهربى ويكون هذا النوع نتيجة لحدوث الصدمة الكهربية . 
(۲) النار أو الثثرارة الناتجة عن حدوث حريق كهربى لأحد أجزاء الجسم . 
(") جهاز كهربى يولد حرؤالاة)(مدفأة - مكواة - سخان كهربى) مباشرة بأحد أجزاء الجسم . 


سیا سیا سای سای مأو سای مأو ماو ماو ماو مو مأو مان ممما مأو ماو ا مو ماو ماو مأو ماو ماو ماو مو ماو ماو سای سای ماو ماو مأو ماو ماو سای ماج ماو مو سا سای ماو سیا سای سای سای مأو ماو ماو ماو سا مأو ماو مو ماج ماو ماو مأو ماو ماو ماو ماج سای ماو ما ماو ماو ماو مأو ماو ماو ماو سا ماد 


م علل ما ياتى الإجابة 

١‏ ا یختلف أثر الصدمة الكهربية من شخصن إلى آخر ؟ لأنها تتوقف على شدة التيار المار فى جسم الإنسان 
والزمن الذى استغرقه التيار للمرور بجسم الإنسان . 

؟ | خطورة الحروق الناتجة عن التيار الكهربى؟ لأنها تسبب تدميرا لأنسجة الجسم . 

بای سای سای مأو سای سای مأو ماو ماو مأو سای سای ملو ماو سای ملو ماو ملو سای سای ملو سای مأو ماو ماو ملو مأو ماو ملو ماو ملو سای ما ملو ماد سای ماو ملو ملو سای ماو مأو مأو مأو ماو ماو مأو سای ماو ملو ماو مأو ماو ملو ملو ملو سای ملو ماو ملو سای سای مأو ملو ماو ماو ماو مو ماو ماو ماو ماو ملو 


الإسعافات الأولية عند وقوع حوادث بسبب التیار الكهربائى 


)١(‏ عزل المصاب عن الدائرة الكهربائية بفصل الكهريكاء أو بعزله فوراً عن المصدر الكهربائى بدفع المصاب بأى شئ 
يكون عازلاً للكهرباء ( قطعة خشب - بلاستيك ) . 

(۲) استدعاء الطبيب على الفور إلى مكان الحادث أو نقل المصاب لأقرب ممانتشفى . 

(") إذا کان المصاب مستمراً فى التنفس فيجب تسهيل/تنفسهيزفتح ملابميه المحكمة . 

. المحافظة على نبضات القلب بالتدليك عن طريق الضغط على الصدرا براحتى اليد‎ )٤( 

(5) إذا تعذر على المصاب التنفس يبدأ فوراً فى إجراء التنفس الاصطناغیٰ له . 

NNN‏ ملو ملو ملو ماو ملو ماو مو ماو ماو مو ماو ملو ماو مأو ملو ماو ملو ملو ملو ملو ملو ملو ملو ملو مو مأو ماو مو ماو ملو ملو ملو ملو ملو ملو ملو ملز ملو مان ملو ع كيمو ماه ماو ملو ماو ملو ماو ملو ملو ملو ملو ملو ملو مأو ماو ماو مأو ماو مو مأو ماو ومو ماو 

احتیاطات التعامل مح ال5هرياء 

. عدم وضع عدة وصلات فى المصدر الكهربائى بالحائط‎ )١( 

(۲) عدم إدخال جسم معدنى فى القابس (الفيشة) مثل (مسمار - مفك غير معزول - سلكامعدنى): 

(۳) وضع قطع بلاستيكية فى القابس (الفيشة) لمنع إدخال أى جسم به . 

. عدم لمس الأدوات الکھربائیة الموصلة بالتيار بأيد مبللة‎ (٤ 

. عدم ترك جهاز کھربائی أو سخان موصلاً بالتيار أثناء الاستحمام‎ )٥( 

. عدم العبث بالتوصيلات الكهربائية‎ )٦( 

(۷) عدم محاولة إصلاح أو صيانة أو تنظيف أى آلة كهربائية وهى موصولة بالتيار الكهربى . 

(۸) عدم وضع المواد القابلة للاشتعال بجانب الأجهزة الكهربية التى تبعث حرارة . 

(۹) عدم ترك بعض الأسلاك مكشوفة وغير المعزولة . 

. عدم وضع الأسلاك الكهربائية ملقاة على الأرض حتى لا يتعثر بها أحد عند السير وعدم وضعها أسفل السجاد‎ )٠١( 
سیا سای ماو سای ماو سای ماو مأو ماو ماو مأو ماو ماو ماو ماو مأو ماو مأو مو ماو مأو ماو سای مأو ماو سای ماو ماو سا سا سای سا ماو سای سا ماو مأو ماو سای ماو ماو سای ماو ماو ماو ماو ماو ماو مأو مو ماو مأو ماو سای مو ماو سای ماو ماو ماو ملو ماو ماو ماو مو ماو ماو مو ماو مو ماو ماو ماو ماو ماو‎ 
م علل لما ياتى الا ہمایة‎ 
. عزل المصاب عن الدائرة الكهربائية بقطعة من الخشب ؟ لأن الخشب مادة عازلة للكهرباء‎ | ١ 

. إذا كان المصاب بصدمة كهربية مستمرا فی التنفس يجب | لتسهيل تنفسه‎ | ٢ 
فتح ملابسه المحكمة ؟‎ 
. التدليك عن طريق الضغط على صدر المصاب بصدمة | للمحافظة على نبضات القلب‎ ٣ 


كهربية براحتى اليد ؟ 
؛ | وضع قطع بلاستيكية فى القابس ؟ لمنع إدخال أى جسم به . 
ه | عدم وضع أشياء معدنية بداخل القابس ؟ حتى لا تحدث صدمة كهربية . 
٦‏ ينصح بعدم لمس المفاتيح الكهربية واليد مبللة بالماء ؟ | لعدم انتقال الكهرباء لجسم الإنسان وحدوث صدمة 
0 
۷ | عدم وضع الأسلاك الكهربائية ملقاة على الأرض ؟ حتى لا يتعثر بها أحد عند السير. 
تو وش ماو ملو ملو و نو ماو ملو ماو ماو مأو مأو مأو ماو مأو مأو مأو مو ماو ماو مأو مأو ماو ماو ملو ملو ملو ماو ملو ملو ماو ملو ملو ملو ماو ماو مأو ملو ماو مأو ماو مأو ماو ماو ماو مأو مأو مو ماو و وش ملو ملو ملو ملو ملو ماو ماو وو مو مأو زی جج ھن 
م ماذا يحدث عند الإججطلسساية 
١‏ | إدخال جسم معدنى فى القابس ؟ تحدث صدمة كهربية . 
لمس أحد السلوك المعراة وكنت ملامساً للأرض ؟ 
| مرور تيار كهربيثى شديد فی جسم الإنسان ؟ تحدث صدمة كهربية قد تؤدى إلى الوفاة. 
۳ وضع المدفأة ملاصقة للمفروشات والسجاد ؟ يحدث حريق كهربى . 
5 | إطفاء حرائق الكهرباغ بالعاء ؟ تزداد شدة الحريق . 
ه ‏ ملامسة الشرارة الناتجة من الحريق الكهربى لأحد أجزاء الجسم ؟ | يحدث حروق . 
5 | دفع المصاب بالصدمة الكهربية بساق معدنية إبعاده عن مصدر | تنتقل الكهرباء لأجسامنا مما يزيد من 
الكهرباء ؟ خطورة الكهرباء علينا 


مأ ماو ماو ماو ماو مأو ماو مو مأو مان ماو و مأو ہاو و ہو و و رر و ر ‏ رو ہا و رر ماو مو مأو ماو مو مأو ماو ماو ماو مأو ماو مو مو ماو مان مأو ماو ماو او ماو ماو ماو مأو ماو ماو ماو و ماو و و ہو و ہو ہو و و ہی و و وروی ماو مد 


س ١‏ : أكمل ما يأقى : 


١‏ - 0]] من أمثلة المواد جيدة التوصیل للكهرباء ....................... “ مس 

۲ - (0].] من أمثلة المواد العازلة للکھرباء ...موی Cene‏ مس سس 

۳ للع من أخطار الکھرباء ....................... كلامم Ce‏ سے کو 

10 7- اع تؤدى الحروق الناتجة عن التيار الکھربی إلى‎ - ٤ 

0.01000. ۰ لا يمكن إطفاء حرائق الكهرباء بالماء ء لن العاء‎ 0 - ٥ 

0 ۶- من أسباب الحرائق الكهربية مم کک ...اش .......... .ےڈا‎ 6 - ٦ 
للع تحدث الصدمة الكهربية نتيجة مرور م خلال جسم الإنسان.‎ - ٠ 

۸ - 0].] تتوقف الأضرار الناتجة عن الصدمة الكهربية على ..................٠.!!ل‏ جا 

۹ - ]] من احتياطات التعامل مع الکھربا۶ Cees.»‏ ™ م ND‏ 

DUD من أسباب الحروق الناتجة عن الكهرباء ہ0 ا 9اننتنت-‎ ]0 - ٠ 

١‏ - بم تعتبر المواد المعدنية من المواد .............. للكهربية بینما الزجاج والمطاط هن المواد د...... #اللكهربية. 
۲ - بم هناك نوعان من الإصابات الناتجة عن سوء استخدام الكهرباء هما إصابات ............. وإصابات کس 
۳ - بم الماء غير النقى لا يمكن استخدامه فى إطفاء الحريق الناتج عن ......... ١‏ 

. بم تحدث الصدمة الكهربية نتيجة لمرور م خلال جسم الإنسان‎ - ٤١ 

07071 ہے جسم الإنسان ...................... للكهرباء لأنه‎ - ٥ 

1١5‏ بم تؤدى ......................... إلى تدمیر لأنسجة الجسم. 

۷ - كور يعتبر الحديد من المواد ...مم للكهرباء بينما يعتبر البلاستيك من المواد یہی اللكهرباء . 
۸ - به زيادة التحميل الكهربى تکون سببا فى حدوث 0 -., 9-0 

۹ - بي يعتبر النحاس من المواد م للكهرباء . 

110 ہم المواد التى لا تسمح بسريان الكهرباء خلالها تسمی‎ - ٠۰ 

"١‏ بج تغلف الکابلات الكهربية بمادة مصنوعة من 0- ه2 

۲ - ۾ تحدث .......................٠‏ عندما تکون ملامسا لسلك غير معزول يمر به تيار كهربى بأحد أجزاء جسمك . 
٣‏ - كي تنقسم المواد تبعا لتوصيلها للكهرباء إلى نوعين : مواد ........................ ومواد 2111111( 
٤‏ - ج المواد التى تسمح بسريان الكهرباء خلالها تسمی O‏ 

212111111 بهم من احتياطات التعامل مع الكهرباء عدم لمس‎ - ٥ 


گگگ 


٦‏ - بير تؤدى الحروق الناتجة عن التيار الكهربى إلى ...ممم الجلد ء والسقوط من على السلم أثناء التعامل 
مع الكهرباء من الإصابات 0 0 

۷ - بعر تشغيل أكثر من جهاز فی نفس القابس (الفيشة) يؤدى إلى حدوث إصابة مباشرة هى 0+000 

۸ بير تتوقف الأضرار الناتجة عن الصدمة الكهربية على میں وژھن مرورة . 


مأو سای سای ماو سای مأو ماو مو مأو سای ماو سای ماج سای سای مأو سای ماو سای و ماو سای سای سای ماو ماو مأو ماو سای مو سای سای ما سای ماو ماو سا ماو ماو مو سای ماو سای ماو سای مأو ماو مو مأو سای ماو مأو ماو ماو مأو ماو ماو مو مأو ماو مو ماو ماو ماو سای ما ماو مو ما ماو ماو ماو مو ماو مد 


س ۲ : ضح علامة رک۷ أو علامة رس أمام ما يلى : 


. للا البلاستيك موصل جيد للكهرباء‎ ١ 

؟ - الل المواد العازلة للكهرباء تسمح بمرور التيار الكهربى خلالها. 

. تحدث الصدمة الكهربية نتيجة مرور التيار الكهربى خلال جسم الإنسان‎ 20 - ٣ 

. إذا تعذر على المصاب بالصدمة الكهربية التنفس نبدأ فورا فى عمل تنفس اصطناعى له‎ ]]0 - ٤ 
. ينصح بعد وضع مواد قابلة للاشتعال بجوار الأجهزة الكهربية المولدة للحرارة‎ 1 - ٥ 

. ا[ یتم إطفاء حرائق الكهرباء بالماء‎ - ٦ 

۷ - لل ملامسة أحذ أجزاء الجسم لشرارة كهربية تؤدى إلى حدوث صدمة كهربية . 

۸ - بعر زيادة التحمیل الكهرابى تكون سببا فى حدوث الحريق الناتج عن الكهرباء . 

۹ - يع يعتبر المطاط من المواك المؤصلة للكهرباء . 

. ہم تحدث الصدمة الكهربية نتیجةا4رٴر التيار>الكهاربى فى الأسلاك‎ - ١ 

۱ - بے يستخدم الماء فى اطفاء,الحرائق الكهربية . 

١‏ - كم جسم الإنسان ردئ التوصيل للكهرباءا. 

. بم من احتياطات التعامل مع الكهرباء عدم وضع جهاز يولد حرارة بجوار المفروشات‎ - ٣ 
. بم حروق الكهرباء تسبب تدمیرا لأنسلجة جسم الإنسان‎ - ٤١ 

6 م الخشب والبلاستيك والزجاج جميعها مواد كازلة للكهرباء . 

. ہم عدم ترك الأسلاك مكشوفة من الاحتياطات الوااجب مراعاتها عند التعامل مع الكهرباء‎ - ٦ 
. ب السقوط من فوق سلم معدنى أثناء التعامل مع الكهرباء من الإصابات آلمٰباشرۃ‎ - ۷ 
. يم لا يستخدم الماء فى إطفاء الحریق الناتج عن الكهرياء‎ 

۹ - بير تعتبر الكهرباء آمنة إذا تم التعامل معها بحرص . 

. بم الحريق الكهربى هو مرور التيار الكهربى فى جسم الإنسان‎ ٠ 

. بي من الصواب عدم تحميل عدد كبير من الأجهزة الكهربية فى وقت ىاجداعبر قابس واحد‎ "١ 
. كير يعتبر الزجاج الحرارى من المواد الموصلة للكهرباء‎ - ۲ 

. بع يعتبر النحاس من المواد الموصلة للكهرباء‎ - ٣ 

. ہم جسم الإنسان موصل ردئ للكهرباء لاحتوائه على أملاح معدنية‎ - ٤ 

بي الحديد يعد من المواد الموصلة للكهرباء . 

5 - بير وجود الخشب فى الدائرة الكهربية يجعلها مغلقة مما يؤدى إلى سريان التيار الكهراى بها . 


مما مأو ماو ما ماو ماو ماو اواو ومو مو وات و مان مان ماك ماو ماو ماو ماك ماو ماو ماو ماو ماو ماو ماو مو مو مأو ماو ماو مو و ہی وی ویو و کا کا و یو و و کا ہد رر چو و ماو مأو مو مو ماو ماو و وو وھ تومو ماو ماو ماد ماد 


س ۲ : صوب ما تحته خط : 


. يحدث الحريق الكهربى نتيجة لمرور التيار الکھربی خلال جسم الإنسان‎ 6 - ١ 
. الخشب يعد من المواد جيدة التوصيل للكهرباء‎ 1 - ۲ 

۳ - (].] جسم الإنسان موصل جيد للكهرباء لاحتوائه على غازات . 

٤‏ - ہم الصدمة الكهربية تسبب تلف أنسجة وخلايا الجسم. 

. بم لا يستخدم الماء فى إطفاء الحرائق العادية‎ - ٥ 

. ك جسم الإنسان ردئ التوصيل للكهرباء‎ - ٦ 

۷- ہے تستخدم ساق من النحاس لدفع مصابى الحوادث الكهربية . 

۸ - بع المطاط من المواد الموصلة للكهرباء . 

4 ك الماء غير النقى من المواد السائلة رديئة التوصيل للكهرباء . 

. بم تحدث الحرائق الكهربية نتيجة مرور الكهرباء فى جسم الإنسان‎ - ٠۰ 


..| 


. ہم ينصح بوضع قطع حديدية داخل القابس‎ - ١ 

. كيم الصدمة الكهربية تحدث عند ترك جهاز كهربى يولد حرارة بالقرب من المفروشات‎ ١ 

. ہے المواد الموصلة للكهرباء لا تسمح بسريان التيار الكهربى خلالها‎ ١ 

. مم إطفاء الحرائق الناتجة عن الكهرباء بالماء‎ - ٤ 

۶ -- به من أسباب الحريق الناتج عن الكهرباء تقليل التحميل الكهربى . 

. ہم عدم فصل التيار الكهربى عن الأجهزة الكهربية التى تولد حرارة ينتج عنها صدمة كهربية‎ - ٦ 
. بي من أخطار التعامل مع الكهرباء عدم ترك الأسلاك مكشوفة‎ - ۷ 

۸- بم الإصابات المباشرة هى التى تؤدى إليها الكهرباء ولا تكون سببا مباشرا فيها . 


مأو ما سای سای ماو ماو ماو مو مأو ماو ماو سای مأو ماو سای مأو سای سای مأو ماو ماو سای مو ماو سای مأو ماو ماو ماو مأو ماو سای ماو سای ماو سا سای ماو ماو سا سای سای سای سای ماو سای ماو سای سای ماو سای سای ماو ماو مأو ماو ماو مو مأو ماو مو ماو ماو ماو سای مو ماو مو ما ماو ماو ماو مو ماو مد 


( الحدید - البلاستيك - الخشب - الزجاج ) 


۲ - 1 جميع هذه المواد تقوم بتوصيل التيار الكهربى عدا .............. ( النحاس - المطاط - الحديد - الألومنيوم ) 
۳ - ج تتم تغطية الأسلاك الكهربية بطبقة من مسا سے ( النحاس - البلاستيك - الألومنيوم ) 
٤‏ - ہم لا يستخدم المّاء النقى فی إطفاء الحريق الناتج عن الكهرباء لن الماء 00 
( ردئ التوصيل للكهرباء - جيد التوصيل للكهرباء - لا يؤذى الأشخاص المنقذين - يقلل من الحريق ) 
٥‏ - مم زيادة التحميل الكهربى تؤدى إلؿ .........(,الخروق الكهربية - الحرائق الكهربية - الصدمة الكهربية ) 
٦‏ - يمر تصنع الأسلاك الكهربية من 6 ...60ا( النحاس - البلاستيك - الحديد ) 
۷- به تحدث ........... الكهربية نتيجة لموور,التيار.الكهربى خلال جسم الإنسان . ( الحرائق - الصدمة - الحروق ) 
۸ - ہے أحد أخطار الكهرباء تسبب تدمير وتلف أنيلجة الجسم 0000000 
( الما الكهربى - الحرائق الكهربية - الحروق الكهربية - الصدمة الكهربية ) 
۹ - بم ملامسة الشرار الكهربية تسبب ...ممم الكهربية . ( الحروق - الحرائق - الصدمة ) 
٠‏ - بم عند وضع مواد قابلة للاشتعال بالقرب من جهان يولد حرارة تحدث 0-۴ 
( صدمة كهوبيةال حروق كهربية - حرائق كهربية ) 
١‏ - بم السقوط من فوق السلم إصابة میں ا ( مباشرة - غير مباشرة - حقيقية ) 
۲ - بم تسب الحروق تدمير .................. | (أنسجة الجسم المفررؤشات - الستائر - السجاد ) 
٣‏ - بير تعتمد الصدمة الكهربية على .................. -> (شدۃ التيار - الزمن - شدة التيار والزمن ) 
٤‏ - بم جسم الإنسان ...ممم التوصيل للكهرباء . (ردئ - جید لا شی مما سبق ) 
١‏ به كل مما يلى من الإصابات المباشرة الناتجة عن سوء استخدام الگھرباء جا عدا TD‏ 
( الحروق - السقوط من فوق سلع _ الصدمة الكهربية ‏ الحرائق ) 
٦‏ - بج من احتياطات التعامل مع الكهرباء 027 ۳ھ 
( العبث بالتوصيلات الكهربية - ترك الأسلاك غير معزولة - عدم لمس الأشلاك بأيدى مبللة ) 
۷ - بم يحدث إذا لمست الأسلاك غير المعزولة وكنت ملامسا للأرض 8 
۱ ( صدمة كهربية - حروق كهرابية ۓ جرائق كهرابية ) 
۸ - به من المواد العازلة للكهرباء ۰............... مسمار معدنى ‏ ممحاة - ساق نحاسیٰ) 
۹ - بير كل مما يلى من المواد العازلة للكهرباء ما عدا (الحديد - الزجاج ۔- الخشب ) 
٠‏ بج كل من المواد التالية موصلة للكهرباء ما عدا .......... ( العملة المعدنية ‏ مسامير الحدید - قطعة القماش ) 
١‏ - بي من المواد العازلة للكهرباء ...م( المسمار - العملة المعدنیة - مسطرة بلاستيك ) 
۲ - بير لا يستخدم الماء فی إطفاء الحريق الناتج عن الكهرباء لأن  -9‏ 
٭ الماء يقلل من اشتعال الحريق . ٭ الماء يحتوى على أملاح لا توصل التيار الكهربى . 
٭ الماء غير النقى سائل ردئ التوصيل للكهرباء . ©« الماء غير النقى سائل جيد التوصيل للكهرباء. 
٣‏ - ہم تشغيل أكثر من جهاز کھربی عن طريق نفس القابس (الفيشة) يؤدى إلى 00 
( صدمة كهربية - زيادة التحميل الكهربى - جميع ما سبق ) 
٤‏ - كي تعتمد الأضرار الناتجة عن الصدمة الكهربية على 0> 


( قوة جسم الإنسان - زمن مرور التيار الکھربی - نوع التيار الكهربى ) 


مأو ماو سای مأو سای ماو مأو ماو ماو سا سای سای سا ماج سای ماو سای مو سای ماو سا سای ماو سای سا مو سای و سای ماو ماو ماو مأو مان سا سای مأو ماو مو ماو ماو ماو و سای ماو سای مأو ماو ماو سای ما ماو سای ماج ماو ماو ماو مأو مان سای مو سای ماج مأو مو ماو ماو مو ماو ماو مأو ماو ماد 


3 


١‏ - ااا مواد تسمح بمرور التيار الكهربى خلالها. 

؟ - للط] مواد لا تسمح بمرور التيار الكهربى خلالها. 

۳ - 6 حرائق تحدث نتيجة لزيادة درجة حرارة الأجهزة الكهربية. 

٤‏ - [ أحد أخطار الكهرباء يحدث نتيجة لمرور التيار الكهربى بجسم الإنسان. 

ه ‏ (0].] أحد أخطار الكهرباء التى تسبب تلف أنسجة الجسم. 

. بع المواد التى تجعل الدائرة الكهربية مفتوحة عند اتصالها بها‎ - ٦ 

۷- ہم نوع من الإصابات تتضمن الحرائق الناتجة عن الكهرباء والصدمة الكهربية . 

۸ - كي تحدث عندما یلامس الشخص سلكين معزولین متصلین بمصدر التيار الكهربى . 

۹ - بع الإصابات الناتجة عن السقوط من فوق سلم أثناء التعامل مع الأدوات الكهربية . 
٠‏ > صورة منضور الطاقة اللازمة لإنارة منازلنا وتشغيل معظم الآلات فى المصانع . 
۱ - بم مادة تغلف أسلاك التوصيل الكهربى والكابلات لمنع تسرب الشحنات الكهربية منها. 


مس ای سای سای سای سای سای ما سای سای سا دای سا سا سا ما مو ماو ملو ماو ما ماو ماو مان سای سای سای ماو سای سای سای سای سای سای سای سای ما سا ما ماو سای ما سا اہ سا سا کان کان سای سای ماو ماو ماك سای ماو ماو ماو ماو ماو ماو سای مو ماو ماو مأو مو ما ماو ماو ماو ماد 


س ٦‏ : علل کا يأقى : 


LA — 1‏ عدم وضع مواد قابلة للاشتعال بجوار الأجهزة الكهربية المولدة للحرارة . 
؟ ‏ لع استخدام ساق من الخشب لكفع مصابى الحوادث الكهربائية . 

۳ - لع يوصى بعدم استخدام الماء فى إطفاء الخزائق الناتجة عن الكهرباء. 

4 - © لا توضع المدفأة ملاصقة للمفروشاتا والستجاد . 

ه ‏ ا تكون الكابلات الكهربية مغلفة بمادةاعازالة . 

. ہم لا تطفأ الحرائق الناتجة عن الكهرباء بالماء‎ - ٦ 

. کے يجب عدم تشغيل أكثر من جھاز كهربى على قابس واحد‎ - ٠ 

۸ - بع تغطية أسلاك الكهرباء بمواد عازلة . 

۹ - بر يجب عدم وضع جهاز يولد حرارة بالقرب من المفروشات . 

. ب يجب فصل التيار الكهربى عن الأجهزة التى تولدحرارة بعذ املتخدامها‎ - ٠۰ 
کے يُنبه بعدم إدخال جسم معدنى فى قابس كهربى.‎ ١ 

۲ - بع يعمل جسم الإنسان فى بعض الأحيان كمفتاح كهربى . 

. بي خطورة الحروق الناتجة عن التيار الكهربى‎ - ٣ 

. بي تصنع الأسلاك الكهربية من النحاس أو الألومنيوم‎ - ٤ 


مو ماو ماو مأو ماو مو ماو ماو مأو مو مو ماو مأو مو و او ماو مأو و وماد ماو مان مو ماد ماو ماو ماو ماو ماو ماو مو ماو ماو ماو مو مو و و و رش و و و و رورغ و یں ہہ ور ہہ وو ا وک مأو ماو مأو مو مو مأو ماو مأو مو مو ماو ماد ماد ماد 


س ۷ : ماذا يحدث فى الحالات الآتية : 


١‏ للا 


1 تم إدخال جسم معدنى فى القابس. 

؟ - 0.] تم وضع مدفأة يمر بها تيار كهربى ملاصقة للستائر أو السجاد. 

۳ - الل لامست الشرارة الكهربية الناتجة من الحريق الكهربى أحد أجزاء الجسم. 
٤‏ - ل تم إطفاء حرائق الكهرباء بالماء, 

ه ‏ ([[].] لمست أحد الأسلاك غير المعزولة وكنت ملامسا للأرض. 

5 لط] لم يتم التعامل بحرص مع الكهرباء . 

۷ - 0].] تركت الأسلاك الكهربية مكشوفة وغير معزولة . 

۸ - ا لمس الإنسان لسلك مكشوف يمر به تيار كهربى . 

۹ - يع عدم تغطية أسلاك الكهرباء بمادة عازلة . 

. بع عدم فصل التيار الكهربى عن الأجهزة التی تولد حرارة بعد استخدامها‎ - ٠۰ 
بج لمست بأحد أجزاء جسمك جهازا كهربيا يولد حرارة.‎ ١ 

۲ - به ملامسة أحد أجزاء الجسم مباشرة لمصدر التيار الكهربى . 

۳ - بج تعذر التنفس على المصاب بأخطار الكهرباء . 


ا اج ڪڪ 


س ۸ : ما المقصود بكل من : 


١‏ ].] المواد الموصلة للكهرباء. 

- ].] المواد العازلة للكهرباء. 

۳ - ل2] الحرائق الكهربية. 

٤‏ - 1 الصدمة الكهربية. 

هم الحروق الكهربية. 

. ہم الإصابات غير المباشرة الناتجة عن سوء استخدام الكهرباء‎ - ٦ 


ماد ماو ملو مو ماو ماو مأو ماو ماو ملو ملو ماو ملو ماو ملو ماو ماو مأو مو ماو مو ماو ماو ماو ملو مو ماو ملو ملو ماو ماو ماو ماو ماو ملو مو مو ماو مو ماو ماو ماو ماو مو ماو ماو مأو ماو ماو ماو مو ماو ماو مأو ماو ماو ماو مأو ماو ماو مو ماو ماو مأو ماو ماو ماو ماو ماو ماو مأو ماو ماد 


س ۹ : اختر من العمود رب ما يناسبه من العمود رأ) : 


. الحرائق الكهربية ) تسبب تلفا وتدميرا لأنسجة الجسم‎ )١( 
. الحروق الكهربية ) تحدث نتيجة مرور التیار الکھربی في جسم الإنسان‎ )۲( 
. الصدمة الكهربية ) تحدث بسبب وجود جهاز يولد حرارة بالقرب من أشياء قابلة للاشتعال‎ )٣( 


0 
)١(‏ من أنغاط التعامل غير الصحيح مع الكهزباء | ( ) تحديشاتتيجة مرور تيار كهربى شديد فى جسم الإنسان . 
(۲) الحروق الناتجة عن التيار الكهربى ( )فصلا بالتجازا[الكهربى أثناء الاستحمام . 
(") الصدمة الكهربية (4) تتلف وتدمر أنسجة الجسم . 
)٤(‏ من الخطأ ترك جهاز کھربی أو سخان ( ) تشتغيل عدة أجهزة فى نفس الوقت من نفس القابس (الفيشة) . 
( ) تحديث بکییب وجود جهاز کھربی يولد حرارة بالقرب من أشياء قابلة للاشتعال . 
مأو ماو ماو مأو ماو ماو ملو مو ماو ماو ماو ماو ماو ماو مو مو ماو مو ماو ماو ماو مو مو ماو مو مأو ماو ماو ماو ماو ماو ماو مو ماو ماو و ماو ماو ماو و مأو واو مان مأو وو و ہا ہک رر و و ماو ماو مو مأو ماو مو ماو ماو ماو ماو مو ماو مو مأو ماو ماو ماو مأو ماو ماد 


. ) المواد الموصلة للكهرباء والمواد العازلة للكهرباء ( مناحيث : التعريف الأمثلة‎ 1 ١ 
. للا الإصابات المباشرة والإصابات غير المباشرة للكهرباء‎ - ۲ 


مأ ماو ماو مأو ماو ماو ماو مو مأو ماو ماو و ماو ماو مو مأو ماو مو ماو ماو ماو ماو مو ماو ماو مأو ماو ماو ماو مأو ماو ماو مو ماو ماو مو ماو ماو ماو مو مأو ماو مان مأو ماو ماو ماو ماو ماو مو ماو ماو ہی ہی وو و ہو ہو و و ہی و و ماو ماو ماو مو مد 


س ١١‏ : اذكر أهمية «استخدام) كل من : 


١‏ ].] المواد الموصلة للكهرباء. 
؟" ‏ ل المواد العازلة للكهرباء. 


جا سای سای سای سای سای سای سای ما سا ماو ماو سا مو مو ماو سای سای سای سای ماو سای سای سای مأو مو سای سای سای ما ما ماج مأو سای ماج ما ماو ما سا ما اہ ما سا مو ماو سای ماك سای ماو ماو ماو ملاو مأو ماو مو ما خیچ مأو سای ماج ما ماو ما مو ما مو ماو ماج ما مو ماو ماد ماد 


١‏ 0 ما الإصابات الناتجة عن سوء استخدام الكهرباء ؟ 
؟ - الل] اذكر بعض الاحتياطات عند التعامل مع الكهرباء . 
۳ - بع ضع خطا تحت الكلمة الختلفة وعبر عن الباقى بمصاح علمى : حدید - ألومنيوم - خشب - نحاس . 
٤‏ - ك فى الدائرة المرسومة بالشكل : 
ماذا يحدث للمصابيح إذا استبدل المفتاح بقطعة معدنية من الألومنيوم ؟ 
٥‏ - بم فى أى دائرة يضئ المصباح الكهربى ؟ مع ذكر السبب . 


احج جج ج جج ر ‏ ٹ اؤںن ص ج ج ج ج شش ادص ااعہچ۰۱٣,_س”٣6ت ‏ روج چت ٍ٣ا‏ 


۱ الدرس الأول 0 
کک وک السمس 


ضوء الشمس : 

٭ ینتشر على هيئة خطوط مستقيمة طالما لم يعترضه عائق . 

٭ إذا اعترضه جسم معتم مثل الشجرة أو الشمسية يكون للجسم ظل . 

أهمية ظل الأشجار : 

يعمل على حجب أشعة الشمس المباشرة فنشعر باعتدال درجة الحرارة . 

ظاهرة كسوف الشمس : 

٭ يدور القمر حول الأرض فى مدار محدد . 

٭ تدور الأرض مع قمروها فى مدار محدد حول الشمس . 

٭ نتيجة لذلك تحدث ظاهرة فلكية ھی كسوف الشمس . 

© يحدث كسوف الشمس عندمناوتّقع الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة تقریباً ويكون القمر فى المنتصف 
حيث يلقى القمر ظله كلى الأرض حاجباً ضوء الشمس عن جزء من الأرض . 

٭ إذا كنا فى مكان ملائم لمشاهدة الكسوف نرى قرص القمر المظلم يعبر قرص الشمس المضئ . 

تعريف كسوف الشمس : 

. هى ظاهره تحدث عندما يقع القموابين الأرض والشمس على استقامة واحدة‎ )١( 

(۲) هى ظاهرة حجب قرص الشمس كليا,أو جزنياًا. 

ملو ملو ملو ماو مأو مأو ملو ماو مأو وہ ماو مأو ہی ہر ہو شش ہہ رہوش ماو ماو وی و ماو ماو کا وی ں ہو مو مأو ماو مأو مأو ماو ماو مأو مو ماو مأو ماو مأو ماو ماو مأو مأو مأو ماو ماو ملو مأو مو و ماو ملو ملو ماو ماو ماو ماو ماو ماو مو ماو ملو 

م علل نا يأتى الإجابة 

. يتكون ظل للأجسام المعتمة ؟ لان الضوء ينتشر على هيئة خطوط مستقيمة طالما لم يعترضه عائق‎ | ١ 

؟ | ظاهرة الكسوف تعد تطبيقا | لان القمر جشم هعتم يحجب ضوء الشمس عن الأرض في حالة الكسوف . 

لظاهرة تكوين الظلال ؟ 

۳ | أهمية ظل الأشجار للإنسان ؟ لأنه يعمل على حجب أشعة الش:مس المباشرة فنشعر باعتدال درجة الحرارة . 

. يقال أن القمر تابع للأرض ؟ لأنه يدور حول الأرض ویتبعھا فی دورانها حول الشمس‎ | ٤ 

. حدوث ظاهرة كسوف الشمس ؟ | لوقوع القمر بين الأرض والشمس؛ على استقامة واحدة‎ ٥ 


م ملو ماو مأو ماو ماو مأو ماو ماو مو مأو ماو ماو ماو مو ماو ماو مأو ماو ماو مأو ماو ماو ماو مو مو ماو مو ماو ملو ماو ملو ملو ماو ماو مو ماو مو مو ماو مان ماو مو ماو ما ماو مأو ان ماو NNN‏ 


الادوات 

مصدر ضوئى كبير (يمثل الشمس) / شاشة أو حائط (يمثل الأرض) / 

كرة تنس أو بلاستيك (يمثل القمر) / حامل للكرة . 

الخطوات : 

. ضع الكرة بين المصدر الضوئى والشاشة‎ )١( 

(۲) حرك الكرة قربا وبعدا حتى يتكون على الشاشة منطقة الظل . 

. كرر الخطوات السابقة ولكن باستخدام مصدر ضوئى أكبر‎ )٣( 

المللاحظة : 

. تتكون على الشاشة منطقة لا يصل إليها أى جزء من الضوء تسمى منطقة الظل الحقیقی (مخروط الظل)‎ )١( 

(۲) تتكون على الشاشة يصل إليها جزء من الضوء (تقع بين المنطقة المضيئة ومنطقة الظل الحقیقی) تسمى منطقة 
شبه الظل (شبه مضيئة) . 

الاستنتاج : 

. إذا اعترض جسم مسار الضوء تتكون منطقة مظلمة خلف الجسم تسمى (منطقة الظل)‎ )١( 

)٢(‏ إذا كان المصدر الضوئى كبيرا (شمس - مصباح) تتكون منطقة شبه مضيئة خلف الجسم تسمى (شبه الظل) تقع 
بين المنطقة المضيئة ومنطقة الظل الحقيقى . 

(") إذا وقفنا فى منطقة شبه الظل ونظرنا فى اتجاه المصدر الضوئى سنرى جزءا منه . 


منطقة الظل الحقيقى : منطقة مظلمة لا يصل الیھا منطقة شبه الظل : منطقة تقع بين المنطقة المضينة 


الضوء نتيجة لاعتراض جسم معتم مسار الأشعة الضونية . ومنطقة الظل ونرى فيها جزءا من مصدر الضوء . 
NNN‏ ماو ماو ماو ملو ماو ماو ماو ماو سای مأو ماو ماو سای ماو مأو سای ماو ماو سای ملو ماو ماو ماو سای ماو ملو ماو سای ماو ملو ماو ماو سای ماو ملو ملو ماو ماو ماو سای مأو ماو ماو مأو سای ماو ماو ماو ملو سای ماو ملو ماو سای ملو ماو ملو ماو سای ماو ماو ماو ماو ماو مو ماو ماو ماو ماو ملو 
كيف يحدث كسوف الشمس ؟ 
عندما يقع القمر بین الأرض والشمس على استقامة واحدة : 
يتكون خلف القمر منطقة ظل القمر ومنطقة شبه ظل القمر. 
منطقة ظل القمر : 
تكون (منطقة إعتام كلى) فلا نرى أى جزء من الشمس . 
منطقة شبه ظل القمر : 
تكون (منطقة إعتام,جزئى) فنرى جزءا من ضوء الشمس . 1 
) : ( الأرض ظل القمر الس 
ما ماو ماو ملو ماو ماو عاو شش کش ہکوہ رش کور ہی ہا ہو رہ ہک ہی ہا oe o‏ ہبہ ماو ماو ماو ماو ماو ماو ماو ماو ماو ماو ماو ملو ماو ماو ماو ماو ماو ماو ماو مو مو ماو ماو مو ماو ماو ماو ماو ماو ماو ماو ماو مو مو ماو ماو ماو مو ماو ماو ماو ماو ماو ماو ماو ملو 
انواع كسوف الشمس 
© لا تدوم ظاهرة كسوف الشمس)أكثر من سبع دقائق وأربعين ثانية 
ومع ذلك يمكن ملاحظة أكثر من نوع للكسوف تنتج أثناء مرور 
القمر أمام قرص الشمس والجزء الذى يتجبه من الشمس عن الأرض . 
© يوضح الشكل المقابل مراحل حركة القمر)امام/الشمس ويمكن 
من خلاله استنتاج أنواع كسوف الشمس وهى : 
)١(‏ الكسوف الكلى . 
() الكسوف الجزئی . 
(*) الكسوف الحلقى . 
© توهج الشمس فى حالة الكسوف يكون ضعیفا . 


شبه دائروي (بيضاوى) وعندما لا 
يضل مخروط الظل لسطح الارض 
وذلك الؤجود _القمر فی مدار أعلى 
بالنسبة,للارض , 

لا نستطيع أن نشاهد الشمس كلياً لان | ذ ن | نستطيع مشاهدة جزء من الشمس 

القمر يحجب كل ضوء الشمس عن 

سطح الأرض . 


محاط بهالة (حلقة) مضيئة . 


کا 
م علل ا يأتى 
١‏ | يختلف نوع الكسوف تبعا لحركة القمر أمام قرص 
الشمس ؟ 


الإجابة 
لاختلاف الجزء الذى يحجبه القمر من الشمس عن 
الأرض .أو : لأن القمر يحجب كل ضوء الشمس أو جزءا 
منه أثناء حركته أمام الشمس . 
لوقوع الأرض فى منطقة ظل القمر. 


؟ | حدوث ظاهرة الكسوف الكلى للشمس ؟ 
لان القمر يحجب كل ضوء الشمس عن سطح الأرض . 


لا نستطيع رؤية الشمس تماما في حالة الكسوف 
الكلى ؟ 

٤‏ | حدوث ظاهرة الكسوف الجزئى للشمس ؟ 

© | نرى جزءا من الشمس في حالة الكسوف الجزئى ؟ 


لوقوع الأرض فى منطقة شبه ظل القمر . 
لأن القمر يحجب جزءا من ضوء الشمس عن سطح 
الأرض . 

5 | يحدث كسوف حلقی عندما يقع القمر فى مدار أعلى | لعدم وصول مخروط ظل القمر لسطح الأرض لوجود 
بالنسبة للأرض ؟ القمر في مدار أعلى بالنسبة للأرض . 

مأو مأو مأو ملو ملو ملو ماو ملو ملو ملو ماو مأو مأو جاو مو ملو ملويجاة ملو ماو اباو مأو مو مو ماو ملو مأو ماو ملو ملو ملو و ملو ملو ملو ملو ملو ماو ملو مأو مأو مو مو ماو مأو مأو ماو ماو ملو مأو مو ماو ملو ملو ملو وو وو و و ماو ملو مو ملو ماو مو ماو ملو 


احتباطات الامان عند ملاحظة كسوف الشمس 


١١‏ عدم النظر ال مباشر للشمس): 
لان أشعتها تؤذى العین ويمكنها أن تذهب بالبصّر خلال دقانق معدودة . 
5 استخدام نظارات خاصن لمشاهدة الحسوف: 
لأن الهالة الشمسية الخارجية تطلق الأشعة الكارةاللعن مش الأشعة فوق البنفسجية 
والأشعة تحت الحمراء . 
ملو ماو ملو ملو ماو ملو ملو و نو ماو ملو ملو ماو مأو مأو مو ماو مأو مأو مأو ماو مو ماو مأو مأو مو ملو ملو ملو مكو ماو ملو ملو ملو ملو ملو ملو ماو ماو مأو ملو ماو ماو مأو مأو مأو شی ویش ملو ملو مأو ملو ملو ملو وو ملو ملو ملو وو مأو مو مأو ماو ماو ماو ملو 
م علل ما يأتى الإجابة 
١‏ يحذر الأطباء من النظر المباشر للشمس عند | لان أشعتها تؤذى العين#عموماً والشبكية خصوصا ويمكنها 
ملاحظة كسوف الشمس ؟ أن تذهب بالبصر خلال اتقائق معدودة . 
لا يجب النظر مباشرة للشمس بالعين المجردة ؟ 
؟ | خطورة النظر إلى الشمس مباشرة حتى فى حالة 
الكسوف الكلى ؟ 


لن الهالة الشمسية الخارجيلة تطلق الأشعة الضارة للعين 
مثل الأشعة فوق البنفسجيلة والأشعة تحت الحمراء . 

٣‏ استخدام النظارات الشمسية الخاصة بمشاهدة | لحماية العين من'الأشعة.الظتارة الصادرة من الشمس والتى 
الکسوف ؟ تسبب العمى . 


دو می یچ یی و مأو ماو ا مان و و و و و و ہی مأو ماو و مأو ماو ماو مأو ماو ماو و و وو و و کو و رر ہو رر و وو ا یں و وو وش ھ ہہ وو وو نو 


م ماذا يحدث عند الإحابة 


© | re) {| | ما‎ 


وقوع القمر بين الأرض والشمس على استقامة واحدة ؟ 
وقوع الأرض فى منطقة سقوط ظل القمر على الأرض ؟ 
وقوع الأرض فى منطقة شبه ظل القمر ؟ 

وقوع القمر في مدار أعلى بالنسبة للأرض ؟ 

قام شخص بالنظر مباشرة لكسوف الشمس ؟ 


هل تعلم : 
تمکن القدماء منذ عصر البابليين الأوائل من معرفة أوقات حدوث ظواهر كسوف الشمس وخسوف القمر بشكل تقریبی 
قبل حدوثه بعامين . 
فكر وا حسب : 

آخر کسوف للشمس شاهدناه فی منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا کان فى يوم الأربعاء ۹ مارس ٢۲۰۰م‏ . 
علينا الانتظار حتى ٢‏ أغسطس ۲۰۲۷ م لكى نتمكن من رؤيته مرة أخرى بالمنطقة ما الزمن الذى يلزم لحدوث 
كسوف الشمس على منطقتنا ؟ 
ج : الفترة الزمنية بين الكسوفين = ٢٢ = ٣۰۰٢ - ۲۰٢۲۷‏ عاما, 


تحدث ظاهرة کتتوف الشمس. 

تحدث ظاهرة الكسوف الكلى للشمسن . 
تحدث ظاهرة الکسوف الجزئى للشمس. 
تحدث ظاهرة الكسوف الحلقى للشمس. 
قد يفقد حاسة البصر . 


..| 


س ١‏ : أكمل ما يأقى : 


١‏ 0].] تحدث ظاهرة ...مم الشمس باستمرار عندما يحجب .............. ضوء الشمس أثناء مروره أمامها عن 
جزء من سطح الأرض ۱ 0 

۲ - لل يتكون كسوف ...مم للشمس عندما يقع القمر فى مدار أعلى بالنسبة للأرض . 

۳ - (].] يكون ................ بين الشمس و ..................... فى حالة کسوف الشمس . 

. والأرض على استقامة واحدة‎ .................... o تحدث ظاهرة كسوف الشمس عندما تكون‎ 0 - ٤ 

٥‏ - مم توهج الشمس فى حالة الکسوف يكون 20 ە+) 

00 ہے يحدث للشمس ثلاثة أنواع من الكسوف ھی سیت لا ہل‎ - ٦ 

0 کے يدور القمر حول ...................... فی مدار محدد وهما یدوران معا حول 0----:0) 

۸ - مع تعتبر ظاهراة ....................... تطبيقا لظاهرة الظلال . 

۹ - ع الضوء يسير فى خطوط مس سجہ 

5220 ہے تطلق الشمس)الأشعة الضارة بالعين مثل ......................... فى‎ - ٠ 

70 بم منطقة الظل منطقةمإعتام ...................... بینما منطقة شبه الظل منطقة إعتام‎ - ۱١ 

۲ - بير تبدو الشمس كقرص أسورذ مظلم تماماً فى الکسوف 0010 

. بم تحدث ظاهرة .................. عندما يقنعالقمر بين الأرض والشمس على استقامة واحدة‎ ١ 

0,20 بم يحدث الكسوف الجزئی فى منطقة .......(......... بينما يحدث الکسوف الكلى فى منطقة‎ - ٤١ 

65 ج زمن كسوف الشمس لا يتعدى ...ك وأربعين ثانية . 

0-0 بم كسوف الشمس ظاهرة تحدث عندماإققع#الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة ويكون‎ - ٦ 

فى المنتصف . 

۷- ٢ھ‏ يكون ...مم بين الشمس والأرض)فی حالة الكسوف . 

۸ - بي تسمی المنطقة التى يمكن فيها رؤية جزءٴ من ضُوء الشمس باسم - 700۳+ 

4 بم إذا اعترض الضوء جسم معتم مثل الشجرة أو الشمسية فإنه یتکوناللجسم 357700( 

0+۳ ي يجب استخدام .............. عند مشاهدة كسواف الکییؤف لن الشمس تطلق أشعة ضارة بالعين مثل‎ - ٠ 

١‏ بي يدور القمر حول .................... وهما يدوران معا حول ا................ یذ 

۲ - ہم عندما تقع الأرض فى منطقة شبه ظل .................... یحدث کشوف ...ة............ للشمس . 

۳ - بير تبدو الشمس كقرص أسود مظلم تماما فى الکسوف o‏ © 

` x md بم إذا كنا فى مكان وقع به ظل القمر على الأرض فإننا نشاهد‎ - ٤ 


مأو ماو ماو مأو ماو ماو ماو مو مأو ماو ماو ماو مأو ماو مو مأو ماو مو مو ماو ماو ملو مو ماو مو مو ماو ماو ماو ماو ماو ماو مو مو ماو مو ماو ماو ماو و مأو ماو مان مأو ماو ماو ماو مو مو و رہ ہر اہ ماو ماو مو مأو ماو ہو ہو و ہیس وی و وو 


س ۲ : ضح علامة رک أو علامة رس أمام ما يلى : 


. ال يمكن ملاحظة أكثر من نوع لكسوف الشمس‎ ١ 

؟ ہے يحدث كسوف الشمس عندما تقع الأرض بين القمر والشمس على استقامة ااحدةا. 
۳ - ہے تستخدم نظارات خاصة لمشاهدة الكسوف . 

. بعر يمكن النظر المباشر للشمس أثناء الكسوف ولا يحدث ضرر للعين‎ - ٤ 

. بع زمن كسوف الشمس لا يتعدى سبع دقائق وعدة ثوان‎ - ٥ 

. بم نشعر باعتدال درجة الحرارة فى الظل‎ - ٦ 

. ہم يتكون الكسوف الجزئی فى منطقة ظل القمر على الأرض‎ - ٠ 

6 بع تحدث ظاهرة كسوف الشمس عندما تكون الأرض بين الشمس والقمر على خط واحد . 
۹ - بج النظر إلى الشمس أثناء الكسوف يؤذى العين . 

. بم يحدث كسوف جزئی للشمس عندما لا يصل مخروط الظل لسطح الأرض‎ ٠ 

۱ - به ظاهرة الكسوف تحدث ليلا . 

۲ - بع الكسوف الحلقی للشمس يحدث عندما يقع جزء من الأرض فى منطقة شبه ظل القمر . 
۳ - ہے تستمر ظاهرة كسوف الشمس لمدة طويلة . 

4 - ہم يمكن النظر للشمس أثناء الكسوف لأن توهجها يكون ضعيفاً . 


١‏ :۔۔سسسسسسسسسسس چو رر روچ ژڈٹ ورووپوسووبچجژڈںٹ ‏ س 


س ۲ : صوب ما تعتهہ خط : 


. كي شبه الظل منطقة إعتام كلى‎ ١ 

؟ ‏ يم يحدث كسوف الشمس دائما ليلا . 

. مم ترى الشمس بأكملها فى الكسوف الجزئی‎ - ٣ 

. ك يحدث نتیجھ حجب جزء من الضوء : الإضاءة‎ - ٤ 

. دقائق وأربعين ثانية‎ ٥ بع زمن كسوف الشمس لا يتعدى‎ - ٥ 

. ب يتكون كسوف كلى للشمس عندما يقع القمر فى مدار أعلى بالنسبة للأرض‎ - ٦ 
. كي نشاهد الكسوف الكلى فى منطقة شبه ظل القمر‎ -۷ 

۸ - بع عندما يحدث الكسوف الحلقی نرى الشمس كقرص مضئ ناقص . 

۹ - بير ينتشر الضوء على هيئة خطوط متعرجة . 

. بع تمكن القدطاء من معرفة أوقات الكسوف والخسوف بشكل مؤكد قبل حدوثه‎ ٠ 
. بم سطح الشمس فى الكسوف يعطى أشعة نافعة‎ 1١ 

۲ - ي يعمل ظل الأشجازا على حجب أشعة الشمس المباشرة فنشعر بانخفاض درجة الحرارة . 
١‏ بعر يوجد نوعان من الكسوف يمكن ملاحظتھا . 


مأو ماو مو مأو ماو ماو مأو ماو ماو ملو مأو ماو ملو مأو مو ماو ماو ماو مو او ملو مو ماو ماو ملو مو ماو ماو مو ماو ماو ماو مأو ماو ماو مو ماو ماو مو ماو ماو ماو و ماو ماو مو مأو ماو ماو او مو ماو ماو مأو ماو ماو ماو مأو ماو ماو مو ماو ماو مأو مو ماو ماو مو ماو ماو مأو ماو مو 


2 تحدث ظاهرة كسوف الشمس عندما تقع(الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة تقريبا ويكون‎ ].0 - ١ 

( الأرض بين القمر والشمش - القمر بين الأرض والشمس - الشمس بين الأرض والقمر ) 
۲ - ر ضوء الشمس يسير فى خطوط ........ للك يتكون ظل للأجسام المعتمة . ( مستقيمة - منحنية - متعرجة ) 
۳ - ہے يتكون كسوف .............. عندما يقع القمر فى مدار أعلى بالنسبة للأرض . ( كلى - جزئى - حلقی ) 
٤‏ - بعر يدور القمر حول الأرض فى مدار 71١‏ 222 (إبيضاوى_دائرى ‏ کروی ) 
٥‏ - به تحدث ظاهرة الكسوف دائما أثناء ...)ا ١‏ 22 © (الليل - النھار - اللیل والنهار ) 
٦‏ - بم فى منطقة الظل نشعر ب سی ١‏ / (السخونة _البروادة > اعتدال درجة الحرارة ) 
۷- جي ظل الأشجار يحجب أشعة الشمس المباشرة فنتتعسن .١.<.....9«‏ 

( بالحرازة آلشديدة - باعتدال#الحرارة - بالبرودة الشديدة ) 

۸ - بير تعتبر منطقة ................. منطقة إعتام كلى . ( شبه الظل - ألظل - المننظقة المضاءة ) 
4 بر زمن كسوف الشمس ................. (سبع دقائق وعدة ثُوان21 عشرجدقائق - أكثر من ساعتين ) 
٠‏ ج منطقة .......... تقع بين المنطقة المضاءة ومنطقة الظل الحقيقى . ( الظل,- شبه الظل - المنطقة المضاءة ) 
١‏ ي منطقة مظلمة لا يصل إليها الضوء ھی ................... ( الظل - امتداد الظل - شبه«الظل ) 
۲ - ہم تسمى المنطقة التى يحجب عنها الضوء ب .............. (الظل - شبه الظل,/التداد,مخروط الظل ) 
٣‏ - ہم يحدث الکسوف الكلى فى منطقة ................. (ظلالقمر ‏ شبه ظل القمر - مخروط ظل القمر ) 
٤‏ - بم يختلف نوع الكسوف تبعا لحركة .................... أمام قرص الشمس |,الأرضٴ القمر - ,عطارد ) 
٥‏ - بع الكسوف الحلقی يحدث لوجود القمر فى مدار ......... بالنسبة للأرض . (دائری -/أسفل ,أعلى ‏ موازی ) 
٦‏ - بير تعد ظاهرتا الكسوف والخسوف تطبيقا لظاهرة سس 0 0320 (الظلال ‏ الانكشار - التحلل ) 
۷ - به يوجد سكان الأرض أثناء الكسوف الكلى فی منطقة 00-00 

( ظل القمر - امتداد مخروط ظل الأرض - شبه القمر ) 
۸- بم إذا وقع سكان الأرض فى منطقة ظل القمر تبدو لهم الشمس كأنها e‏ 

( قرص مظلم تماما - قرض مضئ غير مكتمل - قرص مظلم محاط بهالة مضيئة ) 
4 ب نرى الشمس وكأنها قرص أسود محاط بهالة مضيئة فى حالة الكسوف ........ ( الكلى - الجزئى - الحلقى ) 
٠‏ - م يحدث للشمس كسوف ............... عندما تقع الأرض فى منطقة ظل القمر. ( كلى - جزئى - حلقى ) 


سای ماو سای مأو مأو ماو مأو ماو ماو ماو مو مأو ماو ماو ملو مأو ماو سای مأو ماو مو مو ماو ماو ملو سای مأو ملو مأو ماو ملو ماو ماو ماو ماو سای مو ماو مو مأو ماو ماو سا سای سای ماو مأو سای ماو ماو و مأو ماو مو سای سای سای مأو ماو ماو ماو مو ماو ماو مو ماو ماو ماو مأو ماد ماو ماو مو ماد 


١‏ بم ينتشر على هيئة خطوط مستقيمة طالما لم يعترضه عائق. 
؟ ‏ بع منطقة لا يصل إليها الضوء لوجود جسم معتم فى مسار الضوء . 


. ج منطقة معتمة لا يصل إليها ضوء الشمس كليا‎ -٣ 

. ہم المنطقة المظلمة التی تظهر خلف الجسم المعتم‎ - ٤ 

ه ‏ بع منطقة لا یصل إليها أشعة الضوء المباشر . 

5 ہے منطقة تتكون إذا تعرض الضوء أثناء انتشاره لجسم معتم . 

۷- بر منطقة تقع بين المنطقة المضاءة ومنطقة الظل الحقیقی وفيها نرى جزءا من مصدر الضوء . 
۸ - بع منطقة يصل إليها جزء من ضوء المصدر الضوئى . 

۹ - بيع ظاهرة فلكية تحدث عندما يقع القمر بین الأرض والشمس وعلى استقامة واحدة. 

. بي ظاهرة فلكية تحتاج إلى احتياطات أمان عند ملاحظتها‎ ٠ 

. بي ظاهرة فلكية لا تتعدى سبع دقائق وعدة ثوان‎ ١ 

۲ - بي ظاهرة طبيعية تبدو فيها الشمس على هيئة قرص معتم . 

. ہے المنطقة التى.يظهر فيها الكسوف الكلى للشمس‎ - ٣ 

4 - بر ظاهرة فلكية تحدث عندما تكون الأرض فى منطقة الظل الحقیقی للقمر . 

. عبر يتكونافى منطقة سقوط ظل القمر على الأرض وفيه لا نستطيع أن نشاهد الشمس كليا‎ ٠ 
. بع ظاهرة تحذث أعندما تكون الأرض فى منطقة شبه ظل القمر ونستطيع مشاهدة جزء من الشمس‎ - ٦ 
. بير ظاهرة طبيعية تحدث عندما يدور القمر فى مدار أعلى بالنسبة للأرض‎ - ۷ 

- بي نوع من الكسوف تبدق في الشمس كقرص أسود محاط بحلقة مضيئة . 


مأ ماو ماو سای ماو ماو ماو مو سای ماو ماو مو مأو ماو سای مأو سای سا مو ماف ما ماو مو ماو ماو ماد مہ ماو ماو باو مان ماو مأو سا او ا ماو ماو ماو ما سای ماو مأو ماو ماو ماو سای سای ماو ماج سای ماو ماو مأو ماو ماو مو سا ماو مو مأو ماو ماو سای ماج ماو مو سا ماو ماو ماو مو ماو مد 


س ٦‏ : علل لما يأقى : 


١‏ 0]] لا يجب النظر بالعين المجردة للشمس» 

؟ - ا يحدث كسوف حلقى عندما يقع القمرٌ فى مدار أعلى بالنسبة للأرض. 
٣‏ - []] يختلف نوع الكسوف تبعًا لحركة القمر أمام قوص الشمس. 

٤‏ - الل] لا نستطيع أن نشاهد الشمس كليًا أثناء الكشوف#الكلى. 

ه ‏ ([0].] ينبغى عدم النظر بالعين المجردة إلى قرص الشمس خاصة وقت الكتتواف . 
٦‏ - 80 لا يجوز النظر مباشرة بالعين المجردة لکسوف الشمميش . 

۷ - الا حدوث ظاهرة كسوف الشمس . 

. ارتداء نظارات خاصة لمشاهدة الكسوف‎ ].][ ١ 

۹ - ب يحذر الأطباء من النظر مباشرة للشمس أثناء عملية الكسوف . 

. ہم نرى جزءا من الشمس فى منطقة شبه ظل القمر‎ - ٠۰ 

. ہم ملاحظة أكثر من نوع لكسوف الشمس‎ ١ 

۲ - حدوث ظاهرة الكسوف الكلى للشمس . 

. حدوث ظاهرة الكسوف الجزئى للشمس‎ - ٣۳ 

. حدوث ظاهرة الكسوف الحلقى للشمس‎ - ٤ 

منطقة الظل نشعر فيها باعتدال درجة الحرارة. 

٦‏ - عند الكسوف الحلقى نشاهد الشمس كحلقة مضيئة. 


مأو عو و مو و ماو ومو و ماو ماو ماو ماو ماو ماو ماو ماو ماو ماو ماو ماو ماو ماو ماو مو ماو مأو ماو مو و مو ماو مأو و و ور ور و و و وو و و و و و و مو ماو ماو مأو مو و و ور و ا کن کان کک کی کی کی کی کی ایک ی 


س 7 : ماذا يحدث فى الحالات الآتية : 


. النظر إلى الشمس مباشرة بالعين المجردة أثناء الكسوف‎ ]]0( - ١ 
. ؟ - 0.] وقوع القمر بين الأرض والشمس على استقامة واحدة‎ 
. بع لم يصل مخروط ظل القمر للأرض‎ - ۳ 

. بير وقوع القمر فى مدار أعلى بالنسبة الأرض‎ - ٤ 

٥‏ - وقوع الأرض فى منطقة سقوط ظل القمر على الأرض. 

. وقوع الأرض فى منطقة شبه ظل القمر‎ - ٦ 

۷- اعترض عائق ضوء الشمس . 

۸ لم يعترض عائق ضوء الشمس . 


..| 


س ۸ : قارن بین كل من : 


. ا منطقة الظل ومنطقة شبه الظل‎ ١ 
. الکسوف الكلى والجزئی والحلقی للشمس‎ - ۲ 
ا سای ملو سای ملو سای سای مأو سای سای سای سا سای سا سای سای مو سای سای ماو سای ملو ماو سای سا سای سا سای سای سا سای سا سای سای سا ای کا ماو سای سا سای سا سا سای ان سای سا سای سای سا سای سا سای سا سای ماو سای ماو سای سای ماو ماو سا ماو سا سا ماو ا سای سا سای سا ماو ماو‎ 


س ۹ : ما المقصود بكل من : 


. منطقة الظل‎ ].].( - ١ 
. ا منطقة شبه الظل‎  ؟‎ 
. ل الكسوف الكلى‎ - ۳ 
. الكسوف الجزئى‎ ].]0[ - ٤ 
. الكسوف الظلقى‎ ].]0[ - ٥ 
. ر كسوف الشمس‎ 5 


° ليا 


: ا لاحظ الشكل التالى : اكتب البيانات على الرسم .. وفسر سبب حدوث كسوف الشمس‎ - ١ 


؟ - ا لاحظ حالتى الكسوف فى الشکابن التاليين : حدد نوعهما , وفسر أنلباب تکون كل منهما : 


 *‏ بج كيف تحدث ظاهرة كسوف الشمس ؟ 

٤‏ - جي ما الأضرار الناتجة عن النظر المباشر بالعين المجردة للشمس أثناء الکسوف ؟ 

5 شاهدت مريم القمر أثناء كسوف الشمس الذى حدث فى مدينتها وكانت فى السادسة من عمرها ء متى تستطيع 
مريم رؤية القمر فى نفس النقطة التى حدث فيها الكسوف فى مدينتها ؟ وكم يكون عمرها فى ذلك الوقت ؟ 


هج سلك 
ينطق ننه ملو نة تو 
التنجستین عند مرر النبار الكهرن 


: سے ”اھ 
E ff 1 << <<‏ 
بستخدم فى صناعة الفتيلة 
لأن درجة اتصياره مرتفعة 


فيتحمل درجة الحرارة العالية. 


» يحتوكل .عل غاز خامل 
٭ يمنع وصول الھواء لفتيلة 
المصباح فيحافظ عليها من 
الاحتراق. 


أنبوبة مفرغة من الواء تحتوى على غاز 
خامل [الاأزجون) وقيل من بمزار الزئيق 
فسقوؤرية 


مميزاتها : . رر اوك السا الكهرية 
«عمرها الاقراضی أكبر من المصابيح الماد امن (18:8) 
«عمرها الافتراضى (0 800ا ی 15000 ساعة) 

ہر لے العادية (من750ا ی 0 ساعة) 


_اضاءة المنازل _ إضاءة المنازل 
- مصابيح السيار ات بين الخال التجاریة 
- مصایح اليد الكهربية | _اضاءة الاعلانات التجارية 


* اگمل جدول المقارنة التالى : 


_فتيلةمن التنجستین _ انتفاخ _ قاعدة 
المصباح وہہا قطعتان معدنیتان 


مرو التيار الكهربى فى سلك مرور الیار الكهربى خلال الا ر ٥غا‏ ضنئ 
ات تين إسخن ویتوج ويشع ضوء المادة المسفورية المبطن بها جدار الانوية 


اختر الاجابة الصحيحة : 


1 العمر الافتراضى لمصباح الفلورسنت العمر الافتراضی للمصباح العادی : 
مساوى 


اقصر من U‏ 26 


2 _ توجد ۶ھ ۰ ۰ک) مصباح 
فتيلة واحدة 5-5 ر7 9 


3 يغطى سطح أنبوبة مصباح ا 
الزييق 9 النحاس ت 
اذكر استخدامات كل من المضراح المتوهده 
ومصباح الفلورسنت : 


يحول الطاقة الكهربية لطاقة كهربية 


احج فى فتح وغلق الدارة 


ن الدازة مؤلقة یر التيار الكهربى ١‏ 
ولا عر تيار كهربى إذا كانت الدائۃ مفتوحة 


توصيل المصابيح الكهربية 
ETE‏ 
E‏ 
ت طرق أو مسار واحد سر 
خلالہ فى الدارة الكهربية 
عل باق مت لا عطفی: باق اس 


توصيل مصابيح الزينة فى المناسبات 


:بزب شا 38 النوالى lli E‏ 
لأن عند انطفاء أو تلف أحد المصابيح تظل ليسبل الوصول امصباح ا حترق 
باق المصابيح مضيئة ولا أثر الاضاءم | واستبداله وعدم انقطاع التيار الکھر بی 
بزبادة عدد المصابيح عن باق المصايح 


٭ أك الدوائر الآتية يتم فيها توصيل التيار الكهربى؟ولماذا؟ 


any 


© اذكر طريقة توصیل المصابيح ذ 


٭ ماذا يحدث عند تلف أحد المصابیح فى كل من الشکلین : 


© اى الطريقتين أفضل لتوصيل المصابيح فى المنزل ؟ 


تمارین الكتاب المدرسي على الدرس الاول 


1) اكمل العبارات التالية بمایناسبھا: نے 


ات من انواع المصايح gs‏ 
اھ تص فتيلة المصبا العادی 7 1و.  .-‏ ۰وك ا۴ 
ضح قيله المضباح العادیٰ من 6 


2 اکتب المفھوم العلمی لكل عبارة : 
1_ طريقة يتم فيا توصيل المصابيح واحداً تلو الآخر وتقل شدة اضاءة المصابيح كلما زاد 


2- وة اتحويل الطاقة الكهرية إلى طاقة ضوئية ( 
3_ طريقة یتم فيها توصيل اتیج من خلال مسارات فرعية ولا تأ إضاءة 
المصابيح بزيادة عددها ( 
3) ماذا يحدثيعند..؟ 
1_ صنع فتيلة المصباح الکھربی من مادة أليديد (١‏ 
2 وجود هواء بداخل المصباح الكهربى ( 
3-توصيل المصابيح الكهربية فى المنزل على التوالى ( 
4) بم تفسر : 
1_ وجود قطعتین معدنيتين بقاعدة المصابيح العادية . 


يالا نجرب .... 


اختبر وسيل المي 8 التالية 2 ( Cm‏ 
للكهرباء کا ف يكل : ER‏ ےق 
٭ تعتير voces‏ و۰۰ مواد موصلہ“ الكهرباء. ظ ۳ ( له © 
۱ 6 ۱ 7 عملة معدنية 2 ٢‏ 


٭ تعر TTD‏ وه مواد غیرموصلہ“ الكهرياء. 


المواد العازلة للكهرباء 
ہی المواد التى سمخ بسریان 
الكهرباء خلاها . 


متا جم الأنشان رى كل ھہں ہا 
PF Eo‏ 


تصنع اسلاك الکھرباء من الاس أو الالومونيوم . 
_لأنبت مواد جيدة التوصيل 17۵۳ 
تغطى اسلاك الكهرباء ومقابض الأدوات الكهربية بالبلاستيك أو المطاط. 
لأنہا مواد عازلة للكهرباء 
بنتقل التيار الكهربى من محطات توليد الطاقة إلى أماكن الاستبلاك مثل 
المنازل وغيرها عبر كابلات معدنية ممولة بأعمدة عالية ومغلقة بمواد عازلة . 
منع انتقال الكهرباء من الكابلات إلى الأعمدة . 


الاصابات الداتحة عن سوے 


ہی الإصابات الی تؤدى ,إلى الكهرباء 
ولا تكون سببا مباشراً فى حدوها. 


ہی الإصابات ال تكون 
الكهرباء سبباً مباشراً فى حد وہ 
٠‏ الصدمة الكهربية ٠‏ الحروق الكهربية ٠‏ السقوط من فوق سلم أو کرسی عند 
التعامل مع الأدوات الكهربية نتيجة 
الصدمة الكهربية 


٠‏ الحرائق الناتجة عن اليكهرباء 


اولا الاصابات المباشرة : 
> .-ے-< ہی أحد أخطار الكهرياء حدث یلا 


مه کک 
1] الحرائق الناتجة عن الكهرباء 
2 تس سی ۴ ة حرارة الأجهزة الكهريية . 


وضع أجهزة كهربية تولد الحرارة . سید 
٠‏ من جهاز الكمبيوتر ى قابس واحد) 


س لا يستخدم الماء فى اطفاء حریق الكهرياء ؟ 
لأن eA E‏ فيزيد ا حریق اشتعالا. 


س عدم وضع الا جھزہ ة الكهربية التی تولد حرارة بجانب ب الستائر والمفروشات 
حتى لا بحدث حريق كهربى 


برجم ١‏ و 
مه مضه | سے كير 


جم الإنسان. 

مرور آلثیار الکھرنی خلال جسم الاضان (عندمايكون ا لسم جز من دازة كهربية 

بی الى غلتها فيمر ايار الكهرى من أحد زاء الم وحخرج من جز تم) 
اة جزہ غير معزول لأحد اجزاء جسم الانسان 

وملامسة الارض لزء آخر من ا م. 
إإدخال جم معدن فى القإس . 
£ بزيادة شدة اثیار والزمن 

ينستغرقه اثیار لمرورفی الجسم : ا 


الحروق الناتجة عن الكقرباء 
٭ ملامسة أحد أجزاء الجسم مباشرة لمصدر تيا كهربى (سبب الصدمة الكهرية) 
٠‏ ملامسة النار أو الشرارة المتسبية فى لحذوت خریق كهربى لأ اجزاء أكليسم . 
٠‏ ملامسة أحد أجزاء الجسم لجهاز كهربة يولد حرارة (المكواة _ 
المدفأة ....) 


1_ عدم وضع عدة وصلات فى مقبس واحد . 6 عدم اترك اسلاك الكهرباء مكشوفة. 
2 عدم ادخال ای جسم معدنی فى الفيشة . 7_-فصل آلا جهزة اللكهربية بالمنزل عند انقطاع الكهرباء. 
3 وضع قطعة بلاستيك فى القاس. 8 عدم وضع الاسلاك الکھربیة على الأرض أو أسفل السجاد . 


4- عدم التعامل مع الأجهزة الكهرية المتصلة بأيدى اوت 7 وچ 2/٠‏ 
5 عدم العبث بالوصلات الكهربية. 2 ي 


تدریبات الكتاب المدرسى على الدرس (2) 


1 اكمل العبارات التالية ہما يناسبها : 


لت 4 مئل المواد جيدة التوصیل للگھربایثییییییءووہ٭ہہہ+وہہہ٥ہہہ٥ہہ‏ 
و للگھرباأهہںہہہہہہ++ہ+ہ+د:ہہ٭٭ہ٭ہہ:و847848+ :6+ ٥۷4434000‏ 


5 وی مو ا لاء غير القی ns‏ 
30 من 55 الخرائق جو ہیں ۵۸۔۰١‏ فوم وقوه وقوه وف وو و ٔ۱ 
نت تحدث الصدمة الكهربية نتیحة 3 مرور Sesser ê‏ جسم الإنسان. 


گے لتوقف الأضرار الناتحة عن الصدمة الكهربية على . تس یتر رر یر نت مق نہیں ووووووو fen‏ وو ووو IIIT‏ 
9 من احتیاطات التعا يد سس سس سس 
10_ کا 522 ا حر یذ عن الكهرباء لل ل لا 


2) هاذا یحدث لو : 


1_ تم إدخال جسم معدنى فى القاس . 
2_ تم وضع المدفأة ملاصقة المفروشات والسجاة . 
3_ لامست الشرارة الناتجةمن احرق 07 اجزاء Bre‏ 
4 لسك أحد الاطلاك كير المعواد وكنت امسا الأرض 
5 تم إطفاء حرائق الكهرباء بالماء . 


3) اكتب المفهوم العلمى : 
1_ أحد أخطار الكهرباء تحدث نتيجة مرور التیار الکھری سے !ان es‏ 


2 _حائق تحدث نتیجة لزيادة درجة حرارة الأجهزة الكهرية ( 
ے_ آخد أخطار الكهرباء الق ہب تلن اسجة الجسم 7 


طرق الاستفادة مہا 


[ تدريبات ال الكتاب الددرسى علی ساس )2( 


1) اكمل العبارات التالية : 


1 هناك طريقتاك لتوصيل المصایح الكهربية همأ Soso‏ 
2 من احتياطات التعامل مع الكهرباء ٭: :٠و ID‏ 


3 - نتكون الدائرة الكهربية ید من TD gn‏ 
4_ سم امن“ المواد العارزات ل ال ا 
5 ا حا“ توصیل المصابيح عل تقل اضاءة المصابيح زیادةۃ عد دھا 


2 صحح ماتحته خط : 
اگ المصباح 3501 یم تحويل الطاقة الكهربية إلى طاقة حركية . 
2_ تصنع فتياة المصباح العادیٰ من الکریون . 
3 ق طربقة توصیل المصايخ[التوازى مم توصيل المصابيح بعضها تلو الآخر. 
4۔ توجد ثلاث نقاط توصیل عند كل ظرف من أطراف مصباح الفلورسنت العادى ( 
5_ ييحدث الربق الکھری تیجة مرور 4 خلال جسم الإفسان. 
6 یم توصیل المصابيح الكهربية فى المنزل على اولي _ 


7- تظل المصابيح فى الدائرة الكهربية تعمل عند تو ار تلف مہا 
8۔ محتوی الانتفاخ الزجاجی المصباح العادی عل غاز اليدروجين._ 
9 اللمشب_بعد من الواد جيدة التوصيل للكهرباء. 


3) ہم تفسر: 

1_ يحتوى الانتفاخ الزجاجی امصابیح على غاز خامل بدلاً من المواء الجوى . 
2 عدم وضع اشیاء معدنية بداخل القاس . 

3_ وجود نقاط توصيل عند طرف المصباح الفلورسنت . 

4_ عدم وضع مواد قابلة للإشتعال بجوار الأجهزة الكهربية المولدة لحرارة. 


4) فارن بين : 
1- توصيل المصابيح الكهربية على التوالى وتوصيلها على التوازى . 
3 المواد الموصله الكهرباء والمواد العازت 
5) اكتب المفهوم العلمى : 
1_ مواد سمح رور التيار الکھربی خلاها ( 
2_ حرائق تحدث | ع لزيادة درجة حرارة الأجهزة الكهربية ( 
3 مواد لا تسمح بمرور التيار الكهربى خلاها ( 
4_ طريقة یتم فيها توصيل المصابيح الكهربية واحداً تلو الآخر وتقل شدة اضاءة المصابيح 
كلما زاد عددها ( 
5 أداة لتحويل الطاقة الكهربية إلى طاقة ضوئية ( 
6- طريقة يتم فما توصيل المصابيح الكهربية من خلال طرق فرعية ولا ثتاً ثر إضاءة المصابيح 


7_ أحد أخطار الكهرباء يحدث نقيجة المزور التيار الكهربى بجسم الانسان ( 
8 _آعد أخطار الكهرباء يؤدى إلى تلف الجهزة الجسم ) 


6 اكتب فقرة من عندك على كل مما يلى : 


1_ الصدمة الكهربية 
2 اطرائق الكهربية 
3 المصباح الکھرٹی 
3_ احتياطات التعامل مع الكهرباء ؟ 


1 اختر الإجابة الصحيحة : 
1- ای مھا يلى يود فى مصباح الفاورسنت ولا يوجد فى المصباح المتوج : 
2_ يفضل استخدام التنجستين فى صناعة المصابيح لأنه : 
درجة انصهاره منخفضة - درجة انصہارہ مرتفعة _ ردئ التوصيل للكهرباء 
3_ عند احتراق مصباح كهربة موصل على التوالى فى دائرة كهربية مع عدة مصابيح كهربية 
ay‏ فإن باق المصابيح : 


قل د  _‏ تزداد شدة اضاما 
4 من) أمثلة المواد جیل6]النوصیل نیس : 


س0 
5ے ے۴ و سد ماد لا 
تظل ثابتة 


6ات سے لسن مد 
5 النحاس J‏ 7 گل 


7- جميع المواد التالية جيدة التوصیل للکھرباء ماعدا : 
الا لومونيوم 9 التحاس المطاط 
8 تتم تغطية الاسلاك الكهربية بطبقة من : 
النحاس 9 البلاستيك الالومونیوم 
9 لا يستخدم الماء فى إطفاء الحريق الناتج عن الكهرباء لأنه : 


ردئ التوصيل للكهرباء _ بقلل من الحريق ‏ 0 جيد التوصيل للكهرباء 


0۔ من الاصابات غير المباشرة الناتجة عن سوء استخدام الکھرباء : 
السقوط من على سل -2 الصدمة الكهربية - 
1۔ تقوم .٥ءء‏ بتحويل الطاقة الكهربية إلى طاقة ضوئية : 
الشموع 2 المصابيح الزربتية 9 المصابيح الكهربية 
2 مخترع المصباح الکھربی هو : 
نيوتن 3 توماس إديسون ارشميدس 
3۔ لقاعدة المصباح المتوج کل الوظائف التالية ماعدا : 
تمل المصباح _ توم وينبعث منها الضوء - توصل المصباح بالدائرة الكهربية 
4_ تحتوى الأنبوبة الزجاجية لمصباح الفاورسنت على : 
غاز النيون ‏ -_ غازالأرجون -202 غززالأرجون وقليل من بخار الزئبق 
5 ينعلى سط أ ات من الداخل بطبقة من : 
مادة فسفورية _ التنجستين 5 التي 
6 المصابيح الت تقيز بتوفير الطاقة الكهربية وكبر عمرها الافتراضي : 
المصابيح المتومجة _ مصابيح القلورسنت العادية _ مصايح الفلوريسنت المدمجة 
7 کل توصیل المصابيح الکھربیة على التوالى فإنه يوجد للتيار الكهربى : 
سار :واعيد 7 مساران 2 عدة مسارات 
8-_ عند فصل أو احتراق أحد المصابيح المتصلة على على التوازى : 
تقل اضاءة باق المصابيح _ تزداد شدة اضاءة باقى المصابيح - لا لتأثرإضاءة باق 
اٹاف 


| 

2 ضع علرمة ( ” ) أو (×) : 
9۔ توصل المصابيح الكهربية فى المنازل على التوازى ( 

1۔ وٹ قاعدة المصباح ا حازونیة داخل المصباح الكهربى ننيجة مرور التيار الكهربى فيها ( 


2۔_ المواد العازلة لا تسمح بمرور التیار الكهربى خلاها ( 
3_ تحدث الصدمة الكهربية نتيجة مرور التيار الكهربى فى جسم الانسان ( 

4-_ إذا تعذر على المصاب بالصدمة الكهربية التنفس نبدا فورا فسعمل تنفس اصطناعي 

) (ناقش السؤال) 

5۔ ينصح بعدم وجود مواد قابلة للإشتعال بجوار الأجهزة الكهربية المولدة حرارۃ ( 
7 ملا ا #زاء الجسم الشرارة كهرية يؤدى إلى حدوث صدمة كهرية ( 
9 يحتوى انتفاخ المصباح الكهربى على ا واء الجوى ( 
0 البطارية تعتبر مصدرا للتيار الكهربى فى الدائرة الكهربية 


3) ما المقصود بكل من : ' 

لات المصباح الكهزاق : ا 1 1277771 
89 الیار الکھری : 
3- الدائرة الكهر ية : 7 00:1 
4- التوصيل عل التوالى : 


٦‏ التو صیل عل التوازى : ااي لل ج 
6 الواد الموظلاة الكهرباء : .ا سہھسسہت۔ ‏ ک.--۔- ہتک. 


7 المواد العازلة للكهرباء : سس کات سے تسا ہہت 
8_ الحرائق الكهربية : ۱ 
9_ الصدمة الكهرية : 

0 المروق الکھر یی : 7ٛ۱ EEE o‏ 

4 1 ما الإصابات الناتجة عن سوء استخدام الكهرباء؟ 


5 اذکر وظیفة كل من : 
3 الغاز الحامل فى المصباح : سیوںأکُججھمممٗمُمم؟أومسیپممسموھسستتگا' 
4_ نقّاط التوطييل ف مصباح الفاورسنت : aT AT a E Rk‏ لاعن kêsa ERT‏ 


5 المواد الموصلاة للكهرباء : 20111111 


6 المواد العازلة للکھر باء: 0-0-ے300+-0 42 -00-/-ص/0/0/-//0/0//ص0 08388۸003 1000000-0 0-ۃ 
7 قاعدہ المصباح م 211011111100000 


6 : 
) ارسم ے 
48_ ارم دارة گھر بي إاسيطة : 


9 توصيل عدة مصابيح عل 17 


7” ,7 م 


0 توصيل عدة مصابيح على التوازى : 


) | الارض والقمر 
نا بدور حول الأرض 4 9 پيد وروا حول ق 


مدارات څل ده 


ماله الظل!! ماهر على 
تلطيف درجة الحرارة 


. وووووووووؤوؤووؤووة على استقامة واحدة‎ geese Jenene تحدث ظاهرة کسوف الشمس عندما تقع‎ ٠ 


ویکون 2 aE‏ ف |[ د“ ٠‏ ويلقى القمر ظله على .حا جیا ضوع تددو ووو و يدوه 
a‏ يعمل Essen‏ اعتدال درحه ة الحرارة. 


«إسير الضوء +ق خطوط سس يعترضيه عا ٠‏ 


س لماذا تعتبر ظاهرة 'کسوف الشمس تطبيقاً لظاهرة تكوين الظلال ؟ 
لأن القمر معتم فیحجب ضوء الشمس على الأرض. 


ظاهرة فلكية تحدث عندما بقع القمر بین الأرض والشمس على استقامة. 


واحدة. 


7 لت 


5_ منطقة ظل اله 


«إدرس الشكل جيداً ثم اجب 


منطقة مظلمة (اعتماماً كليا) لا يصل إليها الضوء تيجة | للق تمع بين لَه المضيئة وم الل ونرى 
.ٰ۰ الضرئية ( ۶7 
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ا 
سلسلة الجميلة 


التق .. التمبيز. . الربداع (35) 


أنواع کسوف الشمس: 
الكسوف الكلى | الكسوف الجزئي 
٭ يتكون فى منطقة 


ظل القمر 


(قطرها 250 00 


قاف جا متا سز 


كقرص مضئ ناقص 


, © برغم أن توهج ال حالة الكسوف تكون ضعيفة إلا أن النظر المباشر 
ا للشمس فأ رجدا على شبكية العين ؟ 
* لأن اهالة الحارجية للشمس تطاق أشعة اتتتارة ان يشل الأشة فوق التنفسيجية والأشعة تحت اخراڈ. 
لح فى الكسوف الجؤئي ؟ 
لأن فی حالة الکسوف الكلى القمر يحجب كل ضوء الشمس؛ أما فى حالة الکسوف 
الجزئي القمر يحجب جزء من ضوء الگتگگیں٠‏ 
٠‏ يحدث كسوف حلقى عندما یقع القمر فى مدار أعلى بالنسبة للأرض) ؟ لأن القمر يدور 
حول الأرض فی مدار بيضاوى ويحدث الكسوف الحلقى عندما لا يصل مخروط ظل القمر إلى سطح الأرض. 


5 5 1_ عدم النظر بالعين الجردة للشمس أشاء الكسوف . 
: 8 2 استخدام نظارات خاصة لمشاهدة كسوف الشمس. 56 


تمارین الكتاب المدرسي وتمارین أخرى للتدريب 


1 لرحظ حالتى الكسوف فى الشكلين الآتيين ء حدد نوع هما وفسر أسباب تكؤن کل منھما : 


2 لاحظ الشكل التالى »اكتب البيانات على الرسم ء وغير سبب حد وث تلك الظاهرة : 


3 علل : 
1۔ لا يحب النظر مباشرة للشمس بالعين المجردة 
2_ يدث ہے ا ۰ وادأعل بالنسية للأرض 


4) اكمل المخطط التالى : 


«حعيدث ريك مووود ہ+ہ++:ھ+ 


5) اختر الاجابة الصحيحة: 

خسوف الشمس _ كسوف الشمس 5 
2-_ ظاهرة كسوف الشمس تدوم ل: 

دقائق م 9 

3- يتكون كسوف».......عندما یقع القمر فى مدار أعلى بالنسبة الأرض : 

کی : جزقف | - حلقى 
4- عند حدث ظاهرة کسوف الشمس یقع ..........فى المنتصف : 

الممر : الأرض ١‏ الشمس 
any‏ 

6 لما نشعر بإعتدال درجة الحرارة في منطقة الظل ؟ 


وی ری دڈدیۃٗزتر یرتتیی یر رو ر در رز و ر ‏ یت یر رہ دید ییری یر رر رب رر یر رر برنپنپرر تر ور ویںویرو دی می۵ یت تب تن رت ور ر22 


7ع علامة وح او خطار: 7 

1_اللسافات بين مكوتات الكون صغيرة جدا لتقا 

2 الضوء یسیر فى خطوط منحنية ( 

4- استخدم نظارات خاصة لمشاهدة كسوف الشمتی۔( 

5_ الأشعة فوق البنفسجية والاشعة تحت اخراء ضار 0000 
8) ارسم ظاهرة كسوف الشمس مع كتابة البيانات : 


